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زوالا بع 


-االكنب لعلبية 


تعتبر كتب الشيخ مصطفى الغلاييني - 
رحمه الله تعالى - من أفضل الكتب التعليمية 
التي وُْضِعَت في قواعد اللغة العربية؛ وذلك 
لِما تميّزت به من حُشْن التّبويب ودقة 
اتير وكلاشة الاستلونه روفوم المارة 
مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الطلّاب 
المُوَجَهَة إليهم هذه الكتب في كافة المراحل 
التعليمية» من ابتدائية وإعدادية متوسطة 
وثانوية . 

وقد ارتأينا أن عيد طبع هذه الكتب 
بحلة جديدة وإخراج فنّي مُتَقَّن خدمة 
لطلابنا الأعرّاء» وتخليدًا لذكرى الشيخ 


الإعدادية (المترسطة)» وهو في أربعة أجزاء 
مجموعة في مجلد واحد. آملين أن يَلقَى 
ذا السسن: الما كينا نا ين الطناقن 
والمدرّسين على السّواءء والله ولي التوفيق. 


دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان 


الجزء الرابع 


ترجمة ١‏ لجا 
الشيخ مُضْطفى الغلا 


١”55 ١٠.‏ ها ماي ١444‏ م( 


تسيلف بن جد سا الف اياي اجات 
الخطباء. من أعضاء المَجمّع العلمي العربي. مولده ووفاته ببيروت. 
تام جها وسصر رايت ه) ولما كان 
الدستور العثماني أصدر مجلة «النبراس) سنتين» ببيروت» وؤُظف 
6 25000 النتلطاتية زوم ركه وغان خط 
للجيش الرابع (العثماني) في الحرب العامّة الأولى» فصحبه من 
ديشق لظ 1 السطيراء إلى برعة المسرييى فد نيا اليا عي 
وحضر المعركة والهزيمة. وعاد إلى بيروت» مُدَرّسَا. وبعد الحرب 
أقام مدة فى دمشق» وتطوّع للعمل في جيشها العربي. وعاد إلى 
بيروت فاعتّقل بتهمة الاشتراك في مقتل «أسعد بك» المعروف بمدير 
الداخلية (سنة ؟5؟9١)‏ وأَفرجَ عنه فرحل إلى شرقي الأردن» فعهد 
إليه أميرها (الشريف عبد الله) بتعليم ابنيه» فمكث مدة وانصرف إلى 
بيروت» فنُصَّبَ رئيسًا للمجلس الإسلامي فيهاء وقاضيًا شرعيًا إلى 
أن توفي . 

عر أكنيةه «نظرات فى اللغة والأدبس) و«عظة التافكين 1:واليات 
الخيار فى سيرة النبي المختار) رسالة اختصرها من كتابه «خيار 


.)555 2755 /7( انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 


5 الجزء الر ابع 


المقول في سيرة الرسول» و«الإسلام روح المدنيّة» في الرّدَ على 
كرومرء و«نظرات في كتاب السفور والحجاب» و«الثّريًا المضية في 
الدروس العروضية» و«أريج الزهر؛ مجموع مقالات له رسا 
المعلقات العشر» و«جامع الدروس العربية»» و«الدروس العربية» 
للمدارس الإعدادية (المتوسطة)». وهو الكتاب الذي بين أيديناء 
و«الدروس العربية) للمرحلة الابتدائية» و«ديوان الغلاييني». 


١ 
ا‎ 


٠“‏ ووم ا 


عسوا رممعممر 


000 1 5 1 7 


ع 
الإدغام 

الإدغام : إدخال حرف فى آخرَ من جنسه» رايا 86 الخط 
حرفًا واحدًا مشدّدّاء مثِلٌ: «مدّ يمد مدّاهء وأصلها: «مَدَدَ يَمْذَدُ 
مَذْدًا) . 

إذا اجتمع جدرفاق من حنس واحدء أدخلت احدهجا في 
الآخرء وكتبتها حرفا واحدًا مشِدّدًا كما رأيت فى: «مدَّ ويمد ومذ). 
أشهر قواعد الإدغام : 

١‏ إذا تجاوّر حرفان متجانسان» ساكنٌ أوَلُهماء.فليسٌ فيهما 
مثلٌ: «مد وشمّاء وأصلهما: «مَدَدٌ وشَمُمُ). 

؟ ‏ إذا تجاوّرَ حرفان متحرّكانء فإن كان ما قَبلّهما متحركا 
وجب إسكانُ الأوّل وإِدغامُهُ في الآخرء مثلٌ: «مذد وشّوف 
وأضلهها: (مَلْدَّ وشَهِم). 

وإن كان ما قَبلهما ساكئاء وجب نقلُ حركة الحرفٍ الْأوَلٍ 
إليه» ثُمْ إدغامه 5 الآخرء مثلٌ: د ويَفِر ويَشَماء ورفبلييا: 


ره #8 و ب 20 4 بي 
(يمدد ويمرر ويشمما. 


مكيب لسان العرب تددم ., تانتقحتقة 11 نهر 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


4م الجزء الرابع 


إن كان الحرفٌ الأوّل من المِثْلِينَ متحرّكًا والآخرُ ساكنًا بسكونٍ 
الام أ البناءء جاز كم وتركة فقول : 2 0" 0 
بالإدغام : والم يدث وامدذ) 5-75 والفك أجودٌ»ء وبه نزل الكتا 


لسري قال ا ليرد له 6 حم م [مريم : هلال وقال: 


© واحلل عُقَدَهٌ ين لِسَاِنَ ( (0) يفْقهوأ فول ( 42 [دنه: 1ع ]. 


؛ - يمتنمٌ الإدغامٌ» إذا كان المثلانٍ في وزنٍ «أَفْعِل». في 
التعجب» نحو: «أعزِز بالعلم! وأحبث بالفضيلة»!» قلا يُقَال: «أعِدً! 
وأحتّ بها!) 


إن اتصل بالمثل مهيز رفع متحرّك امتنع الإدغام أيضاء 
مغل: «مَدَدْتُء مَدَدْنَ» مَدَدْنَمْء مَدَدْتَنٌ»: فلا يُقال: ١مَذث)‏ 


: أجر الإدغام فيما يمكنك إدغامه من الكلمات الآتية‎ ١ 


١‏ هَبِبَت الريح. 7 يقد ند امل. 


)١(‏ يمدّ: فعل مضارع مجزوم بلمء وعلامة جزمه سكون مقدّر على آخرهء منع 
من ظهوره حركة الإدغام: أي الحركة التي جيء بها لتسهيل الإدغام. 
وأصله: «لم بمذد» + تقلت عتركة الدال الآأولى إلى الساكن قبلها» فضارت 
هي ساكنةء ففتح ما بعدها لتسهيل الإدغام» ثم أدغمت في أختها. 

(0) مدَّ: فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره؛ منع من ظهوره حركة 
الإدغام. وأصله: «أمدد» نقلت حركة الدال الأولى إلى الساكن قبلهاء وفتح 
ما بعدها لتسهيل الإدغام» ثم أدغمت فيما بعدها. وبنقل حركة الدال إلى 
الميم سقطت همزة الوصل» لعدم العناجة إليهاء لأنها إنما زيدت لتسهيل 
النطق بالساكن» فلا ضرورة إليها بعد أن تحرك. 


مكتين لسان العرب ترم ., ماتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


ا 1 1 1ذ1ذ1ذ<1ذ1*ذ*ذ*ذ<آ[آ[ذآذآآ آ[آ آ ااا ااا 


الدرس الأول/ الإدغام 1 


“*'- عدوا أ ذا 
6 أُمَدِدْ به! (فى التعجب). 5 العَددٌ 
ار ا” 


1 ها احه للفضيلة! 7 د ما أقيد اها 
١‏ د شرووث بلقائلف. 4 امتد. 


65 - يَشْتد. 5 
٠١‏ عددتم. 6 - لم يَشدوا. 
4 يعد. * ان أسكدر . 


قي على مسار اسان سد 

الآ شد عزريكك. وخ هذا الأهر التشكل. 

٠‏ - اشْدَدْ واهيّ أمرك قبل أن تَحْلَ بك الشدة. 

ا اسن ال الآ ل تيك الى تسكن : 
؟ ‏ بين الإدغام الواجب والجائز والممتنع فيما تقدم . 
 “‏ اذكر أصل الكلمات المدغمة فيما تقدم. 


مكتبي لسان العرب تدع . تانتقتتقس][. تجنر 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الثاني 
الإعلال 


الأعتلال:: حيدف: حرف العلة. أو قلية أو تستكيتهع #الددف 
مثل: «يرث»», والأصلٌ: «يَوْرِتُْ». والقلبُ»ء مثلٌ: «قال» والأصلٌ : 
«قَوَل). والإسكانٌ كل : اليمشي) والأصل : اليَمشِى) . 
أشهر قواعد الإعلال: 

١‏ إذا تحرّك كل من الواو والياء بحركةٍ أصليةء وانفتح ما 
قبله. إنقلبَ ألفاء مثلٌ: «دعا وقالَ ورمى وباعً». والأصلٌ: «دَعَوَ 

كم سكيف الراك وول اكيبير نقيت رات مدر ١‏ الميعاد 
وميزان»), وداقييما! «مِوْعادٌ فغر زانا؟ لأنهما من الوعد والوَرن. 

 “‏ تقلت الياءٌ واواء إذا سكنت بعد ضِمُّء مثلٌ: (يُوسِنٌ 
وموسِرء فُوكن» ولوقن)» وأصلهما” اتتييز وفبير» ولنقن ونندنا 
لآنهما من أُيسَرَ وأُيمّنَّ . 

- إذا اجتبعته الواق بوالياةة وكات أولاهما ساكدة» تغلب 
الواوٌ ياءً وتدغمٌ في الياء» مثلٌ: «مقضيٌ ومَرْمئٌ». (وأصلهما: 
مقضوي ومَرْمُويٌ). ومثل: «سيّدٍ وميّتٍ وذُليّة2. (والأصل: سيودٌ 
ومِيُوتٌ ودُلَيْوَةُ) ولا فرقٌ بين أن تكونا في كلمةٍ واحدة» كما ذُكرٌ 
أن فكونا فيما هو كالكلمة الواحدة. مثلّ: «هؤلاء مُعَلْمِىَّ 
ومُكرمِيّ) . والأصل : امعلمورى ومكرموي). 


مكتبي لسان العرب تقام . مانتقحتقة115. باتنتا 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الثانى/ الإعلال ١١‏ 


«ااتطريه برا ات ير ري دوعتت 
حركتّهماء إن كانت ضمّةً أو كسرةء دفعَا للتُقَلء مثلٌ: «تدعو إلى 
النادي» يقضي القاضي على الجاني» والأصلٌ: «تدعَوٌ إلى النادي؛ 
يقضيُ القاضيُ على الجاني» . 

إذا كائّت عينٌ الكلمة حرف علَةٍ متحَرَّكاء وكان ما قبله 
ساكنًا صحيححاء تُقِلَت حركة العين إلى الساكن قبلها. 


انا رت العاة فبيقى »+ إن جانية الشركة المعترلة منه إلى 
الساكن قبله : كيقول ويبيع ويبِينُ» لواضليها: ره ويَئِيع ويئِين) فإن 
لم يُجانسها انَقَّلَبَ هو حرمًا يُجَانِسُها: كأقامٌ ويخاف ويَّهابٌ 
ومُخيفٍ. (والأصلٌ: أَقْوّم ويخوّف ويَهِيَبُ ومُخوف). 

ويُسْتشنى من ذلك فعلٌ التَّعَجُبٍِء مثلٌ: «ما أَقوَمّهُ! وما أبيََهُ! 
وأقِوِمُ به! وَأَبِينْ به!»)» وما كان على وزن بأفعل».. اسم معدو 
مثل: «هو أُوَمُ منه وأَبِينٌ 0 أو ضنة متيف فل : (أخول ربيف ا 
أو على وزن (مفعل): ار «مفعال) أو «مفعلة). مثل : امِفُوّد ومزْوحة 
ومِقُوال ومكيال». فكل ذلك لا نَقْلَ فيه ولا إعلال. 


: ان رعقه ” دس خب(١)‏ 
ومّبيع» وأصلهما: ١مَمَوول‏ ومبيوع» ْ 


حرف العلة المتقولة جركقة»: وواق اضم المفع ول فيخدفت راق اسم 
المفعول. دفعا لالتقاء السا كنين : ثم انقلبت الضمة ‏ التى نقلت من الياء فى 
مبيوع إلى الياةة د كقصرة لتناصينب الياء بعذها. 


مكتبيى لسان العرب حممء. ماتقصتقس]]. بجيو 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


١‏ الجزء الرابع 


- إذا اقيُْضيَ ضمٌ ما قبل الألف» انَقَّلْبتْ واوًا ساكنة» فتقول 
في مجهول: 'شاهَدَ وتجاهل»: «شُوهِدٌ وتجوهل". 
إذا اجتمع همزتان في كلعةه وتحاكت الأولى وميكتت 


الأشرف.: وجب قلبٌ الأخرى جرديه عاد حركة ما قبلهاء 


رخ 


و آمَنَّ وأُومِنُ ومن وإيمان وآدَمَ وآخرًا والأصل : 21 مَنّ وَأَؤْمِنٌ 
ا والمان أأَدَمُ ا 
4 يُحذفٌ حرف العلّة» إذا التقى بساكن بعده.» دفعًا لالتقاء 


3 5 5 8 2 5 3 م 5 23 . 0 5 3 20 
السّاكنين» مثلُ: «قَمُ) وأصله «قومْ») '. و«بع» وأصله: «بيع» . 
وحت» رامل تحات” 


إذا كان الفعلٌ المعلومٌ مثالا واويّا على وزن «يفعِل). 
الدكسرر العين» تُحذف واوه في المضارعء مثلٌ: «يعِدُ4. وأصِلَهُ : 
(يَوْعدَ)ا وفي الأمرء مثل : «عذ» وأصله: «اؤوعد) وفي المصدرء إذا 
رضن هلها العاذ». عدا : عنقا و صلياة وعدا 


)١(‏ وأصل قوم: ١َقُوْما‏ نقلت ضمة «الواو» إلى الساكن قيلهاء فاجتمع بنقلها 
ساكنانء فحذفت «الواو» دفعًا لاجتماعها. ثم حذفت «الهمزة» استغناء 
عنهاء لأنه إنما أتي بها تسهيلاً للنطق بالساكن» وقد تحرك هذا الساكن بعد 
نقل ضمة «الواو» إليه. 

(0) وأصل بيع: «ابْيعُ»» نقلت كسرة الياء إلى الساكن قبلهاء ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين. ثم حذفت «الهمزة» استغناء عنها بعد تحرك ما قبلها. 

(0) وأصل خاف: «اخوّفٌ»» نقلت فتحة «الواو» إلى الساكن قبلها؛ ثم قلبت 
«الواو» ألما لتناسب الفتحة قبلهاء ثم حذفت هذه الألف دفعًا لاجتماع 
الساكنين. ثم حذفت «الهمزة» لعدم الحاجة إليها بعد تحرك ما بعدها. 


مكتبي لسان العرب تقام . مانتقحتةقة115. باتنتا 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الثانى/ الإعلال ١‏ 


١‏ - إذا تطرّفت الواوٌ» بعد كسرةء انقلبت ياءً» مثل: 
ارضي» ويرتضي» وفويٌ» والشجي». والأصلٌ: «رضوّء ويرتضوء 
وقووّء والشّجِوٌاء لأنها من «الرٌّضوانء والقرّة» والشجو». 

5 إذا وفعت الالت بعد اه التصنير. التليضه.داة .مكسورة: 
لاقتضاء كسر ما بعد ياء النّصغير» وأدغمث في ياء التُصغير» مثلٌ: 
«غرَّيّل وكتبةا: مُصَغْري «غزال وكتّاب»). 


١١‏ - إذا وقعّت الألفٌ ثانيةَ في اسم جُمِع على صيغة منتّهى 
الجموع» أو ضُعْرء انقلبت واوًا مفتوحة» فتّقول في جمع: آدم وآخر 
وآخذة: «أوادم وارانت راوامذا تقول فى مصضخرها: (أويدم 
د 00 

4 - إذا اقتُضي كسرٌ ما قبل الألفء انقلبث ياء ساكنة» فتقول 
في جمع : (مصباح وذيتار) : اامصابيح ودنانيرة. 

4 إذا وقعت الألف رابعة قضباعيذا» واتضصلت تغمير 
المثنى» أو ضمير رفع متَحرّكِ في الفعل» أو بألف التَّثنية في الاسمء 
انقلبت ياءَ» فتّقول في مثل: «يرضى وأعطى ويسعّى وأحيا والمُعطى 
والميتشى): 50007 وأعطيّاء وأعطيتٌ» ويسعيان» 
وأحيباء والمُعطَيانِء والمستشفيان». 


فإن كانت تالقذ». وكان أضلها الواز ردت إليباء. عذر:: ااغروا 
وغزوتٌ والعَصَّويْن)». وإن كان أصليا الياء»: ردت إلبهاء مذاة: 
أرهيا» .وزميتة: والفتلة . 


مكتبي لسان العرب تدع . تانتقتتقس][. تجنر 


رابط بتيل ‏ أخرخقة تاقعع ترققز] 


١‏ الجزء الرابع 


إن سكنت الهمزةٌ بعد حرفٍ صحيح غير الهمزة» جاز 
٠ 0‏ مل : ارأس وسؤلٍ وبئراء وجاز تخفيفهاء 
غلبها حرفا تحال بحركة ما قلهاء منرة: ال ورد ده 
التمرين : 
١‏ اذكر إعلال الكلمات الآتية (أي كيف كانت؟ ولِمَ صارت 
إلى ما هي عليه؟) . 


سار - يسير- سر سر وا سد - يدعو 
يَدعونَ ‏ أمشي ‏ تمشونٌ ‏ تمشينَ - سعى - سَعَتْ ‏ سَعِيتم ‏ 
تسيتؤن. د تقف .. قنهد قفا توتون قال تقال يه ناه ند كات _ 
يخاف ‏ حفن الله ا 51 5 
يَشْجى - فلي - عي" - مَحمِي - جُديْل”" - آجِذي + 5 
يُوقَظ دل - يَعودٌ - أعاد ‏ معاد يذِيعٌ - أذاعَ - مذاع د اير 
آخْذٌ - ل له 

- إيتاء - إيثار - عَنُوا بالعلم”' * . 

0 


هو أَحْوَّرٌ العين. 1 ايك انيف الذري, 


شويعر د أويفسا» الى د 


)١(‏ شجي يشجى شجّا: حزنء وشجاه شجوًا: أحزنه» فلام الكلمة أصلها 
الواو. 

(0) فلي: تصغير (فلو). وبنيى: تصغير (ابن)» وهذا أصله (بنو) . 

(5): درا © تصغير (جدول) وهو النهر.الضتير: و أضله: (جديول). 

(4) أوانٍ: جمع (آنية) . 

(4) أويسية: تصغير (آسية) وهي الجزية. وأويخذ تصغير (آخذ). 

(7) غنوا بالعلم: استغنوا به. يقال: (غني بالشيء عن غيره يغنى) أي: استغنى . 


مكتبي لسان العرب تم ., مامقحتقة 11 11م 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الثانى/ الإعلال ١‏ 


" - مقياس . 6 هم أحوّى للفضائل. 
4 خورت عينه تَخورٌ. 5 مغوال. 
' - عمي عن الشر . 4 هو أَضْيّدُ للعلم. 
9 أحول. 
مكتبي لسان العرب حم . مانتقحتقة 1[ نكر 


رابط بتيل ‏ تخت تاقعع ترققز] 


الدرس الثالث 
الإيدال 


الأيدال: إزاله حرف ووضعٌ حرف آخر خْرَ مكاته. 


ودر حواني الحروف الصحيحة؛ بجغل أحدها مكانَ 
الآخرء فى أحرّفٍ العلةء بأن يُجَعلَ مكانَ حرفٍ العلّة حرف 
صحو ٠‏ 
أشهر قواعد الإبدال : 

د تَبدَل. الوارٌ والياء همدة إذا تطرفها بعد ألقبه.ؤافذة» ,منا” : 
(دُعاء وبناء». والأصلٌ : «دُعاوٌ وبنايئٌ»» لأنّهما من «دعا يدعوء وبنى 
را 
١‏ تُبِدَلُ الواوٌ والياء همزةً إذا وقَّعنًا بغد ألف اسم الفاعل؛ 
أَعِلَتا في فغلهء مثْلٌ: «قائل وبائع». والأصل: «قاول وبايع) 
ونثلييا: «قال وباع». وأصلهما: (قَوَل وبيَع). 

ل د الا سور 11 ان حرق ب ا بان لات 
صحيح الآخر كور على مِثَالٍ «فعائل». مثْلّ: «قلادة وقلائد 
وعجوز وعجائرٌ» وصحيفةٍ وصحائف». 

فإن كان حرف العلة غيرَ مد (كُقسْورة وقساوّرء وجدول 
وجداول)» أو كان مذًا غيرَ مزيد: (كمفازة ومفاوزء ومعيشة 
رارم ومعابة ومعّايب)» 7 يبدل همزة» وإنما يرد إلى أصله كما 

رات إلا ما سُمع منه مبدلاء فيحفظ ولا يقاس عليهء 1 


محدتي لسان العر 9 تممء., (انتقصقس]]. بور 


رابط بديل تترزمة, تاوقعع ترققرا 


الدرس الثالث/ الإبدال ١‏ 


(مصيبة وقصنائتب» ومئارة وهتائرا. وقل قالوا أمفيا: («(مصاوب 


ومناور» على الْقيا 


وسيائد» ونيف وشائف). لاك «أواول وسياود ونياوف) . 


فإن توسّطت بينهما ألف «مفاعيل). متنع الإبدال» مثل: 
الحا وطواويس 

- كُلُ كُلمةٍ اجتمّع في أوّلها واوان» وجب إبدالٌ أولاهما 

همزة» مِثْل: «الأواقي» الأراصل» والأواعد) جمع: «الواقية 


والواصلة والواعدة»» وأصلها: «الوواقي والوواصل والوّواعد)"©, 
بوزن «المواعل»., وممْلٌ: «أويعدء. وأويقف). مصَعّري: «واعد 
وواقف». وأصلهما: «وُوَيعِدٌ ووُوَيْقِفْ)0''. بوزن ا(فعيعل) . 

- إن كان فاءٌ «افتعلَ)ء فأواء أو ياغ نرت تاءٌ» وأدغمت 
في تاء الافتعّالء وذلك نحو: «اتصل يتّصِلُ اتصالاء وانّسّر يثَِّر 
انسارّاء واتقى يتّقي انّقاء». والأصلٌ: «اوتصل يَْتصِلٌ اوتصالاء 
0 َيْتسِرٌ ايتِسَارَاء اوتقى يوتقي اوتقاءً» . 
- إن كانت فاك «افتَعل» ثاءً أَبْدِلت تاؤه «ثا» وأدغمتاء مغل : 
«إتأرا, راضها «اثتأر) بوزن: «افتعل). 


)١(‏ بواوين» الأولى فاء الكلمة» والأخرى مبدلة من ألف فاعله كما تقول: 
(كاتية وكوانيب) 

(0) بواوين» الأولى مضمومة وهى فاء الكلمة والأخرى مبدلة من ألف فاعله 
كما تقول لكاتب وكريعيواني ‏ 


مكحتي لسان العرب تمء. مانتقحتقة1]. تبني 


رابط بتيل ‏ ترقت تاقعع ترققز] 


١43‏ الحزء الرابع 
وإن كانت دالاء أو ذالاء أو زايّاء أبدلت تاؤه دالاء ممثْل: 
«اذعى ؛ وَاذدّكوَ وازدهى». والأصل : (ادتعى» اده وازتهى». 
بوزن (افتَعَل) . 
وإن كانت ضياذا؟ أو ضادذك 5 طاءًٌء» أو ظاءًء يلت (طاء)اء 
كة «اصطمّى» واضطبَع. واطرّدٌَ واظْطَلَّم) والأصل : اصتّمى . 
واضتجع . واطترد. واظتلم». بوزد «افتعل) . 


: بيّن كيفية الإبدال فى الكلمات الآتية‎ - ١ 


0 06" نأكا 6 نائمء بدائع. وؤسياكئيل: جائل» 


وت الدع اصطلمء اضطيرنب: ازدجر» متعدء ع الا ثيب ؛ 
عيانا 190 أواقف»ء أويرث» امت ا ا 


يان اليه 


بو ع حا كر امه ال 

(5) جمع عيّل» بتشديد الياء مكسورة؛ وهم أهل الرجل الذين يعولهم وتلزمه 
نمقتهم . والعيّل يطلق على الواحد والجمع المذكر والمؤنث . 

)2 أواقف جمع واقمة . وأويرث : تصغير ‏ وارمته. واويكل: تصغير آخذ. 

(5) همزة الرداء أصلها الياء لأنه يقال: فلان حسن الردية ‏ بكسر الراء ‏ أي : 
الارتداء. ولم يسمع مله فعل مجردء وإنما قالوا: (ارتدى وتردى). 

(0) مضى في الأمر يمضي مضاء: نفذ. ومضى السيف مضاء: قطع. وأمضى 
الأمر: 5 ومضى الرجل مضيا: 00 


مكتين لسان العرب ترم ., ماتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الثالث/ الإبدال ١‏ 


شرايعء وُوَيجل”''. رايم» حاول» اوتزن» اصتبح» إعطاوء 
حذاوء اصتحبء. علاوء مشايٌء هوايٌ» لوايٌ» عزايم» حمايم. 

 '"‏ اجمع الأسماء الآتية على صيغة منتهى الجموعء» ثم 
صغرهاء منتبهًا لما يجب فيه إبدال أو إعلال. 

جرول”''» جيّدء واترة» معيب» كريمة» وسادة» ساطورء 
مور ا اا ري 0335 رواجت ومنت لي 
جاتر حر 

5 - ابْن اسم الفاعل من الأفعال الآتية : 


كال جال» 0 يعوّرء حول يحوّل» جاع طوى . 


() تصغير واجل. 

6 الجرول: الحجارة. والأرض ذات الحجارة. وجرول ‏ بدون ألدمة لقب 
الحطيئة العبسى الشاعر الهبجاء المدذاح ' 

(9) الصفيحة: السيف العريض» والحجر العريض» واللوح من ألواح الباب . 


مكتبي لسان العرب م 0. صانق قتقة 1[ باكر 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الرابع 
حروف المعاني 


الحرف على ضربين: حرفٍ مبنى» وحرفٍ مغنى» فحرف 
المبنى (الحرف الهجائى): ما كان من بنيّة الكلمّة. ولا شأنّ لنا 


شضة . 


- 


وحرفٌ المغنى: ما كان له مغنى لا يظهرٌ إِلّا إذا انتَظمّ في 
الجملة. كخروف الجرٌّء والاستفهام». والعّغقطف. وغيرها. وهو 
فسمان : عامل» وعاطل . 

فالحرف العَامِلٌ: ما يُحَدِتُ إعرابًا (أيْ: تغيُرًا) فى آخر غيره. 

والجر وف ا هى . رت الجن ونواصت المضارع». 
والأحرف التي تجزم فغلا واحدّاء و(إِنْء وإذما» اللتّان تجزمانٍ 
0000 والأحرف المشبّهة بالفغل» التي تنصبٌ الاسم وترفعٌ 
الخبرء ولا النافية للجنس» التى تعمل عمل الأحرفٍ المشبّهة 
بالفغل» و«ما ولا ولاتٌ وإِنْ)», المشبّهاتٌ بليس فى العمل. 

والحرف العاطلٌ (ويسَمَّى الحرفٌ غيرٌ العَامل أيضًا) ما لا 
د إعرابًا فى آخر غعيره من الكلمات» كهلء. وهلاء ونعمء 
ولولاء وغيرها. 


)١(‏ وبقية الأدوات» ان تجزم فعلين» ابياه لا حروف» كمن وما ومهما 
وغيرها. 


مكتين لسان العرب ترم ., مانتقحتقة 1[ بتار 


رابط بتيل ‏ تخت تاقعع ترققز] 


والحروف» بحسب مغناهاء سواء أكانّت عاملة أم عاطلة» 
سبعةٌ وعشرون نوعًاء ستأتي على ذكرهاء في هذا الدرس» وما يليه 


فوع اللروسن.: 


هي: الم ولقاه ولاه وفن» وماد ولات: وإن». وامقلنها: 
«أدّ م لَكَ صَدْرَك 403 [الشرح : »]١‏ لما تنمّضوا وقد نهض النَّاسء 
ما قلت إِلَّا الحىّ» ما أقولٌ إلا الصدقّء #آما هذا بسر [ 0 | 


ل 


لكلا صَنَّقَ علا صل © * [ [القيامة: ١9]ء‏ #قُل لآ أَمََلَكم عَلَيهِ 
[الأنعام : ]ء لآ إِلَهَ إلا آسّهُ» [الصافات: 7”5]ء #إقلاً ب 


3 عَرَوُن» [البقرة: 8"]ء هوَلَاتَ حِينّ ماص 4" [ص : ”]؛ ناديتُ 


ار إن قام إلا 5 إن يموم 0 أنتّ» ِنْ أحذ خيرًا من 


أحد إلا بالعافية. 


5 أحرف الجواب 
هي : الا ركل) وإي» وأججل 0 ا ويؤتى بها 
(أتذهث؟) ' فَقلْتَ : انَعَمْ 0 «لا» فالمعنى: «نعَم أَذهبُء أو لا 


ع. 5 
أدذهب) . 


)١(‏ لات: تعمل عمل «ليس» إن كان اسمها وخبرها من أسماء الزمان. والغالب 
أن يكون اسمها محذوفاء كهذه الآية. والتقدير: «لات الحين حين مناص»» 
أي: ليس الحين حين خلاص . 

(0) إن تلا «لات» ما ليس من أسماء الزمان فهي مهملة» لا عمل لهاء كهذا 
المغال. ومجيب: مبتدأ خبره محذوف. والتقدير: لات لي مجيب. 


مكتبي لسان العرب حرم . مانتقحتقة 1[ بصو 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


33 الحزء الر ابع 


و«أجل"» بجعت : : ا«نَعَمْ). و«إي) كذلكء إلا نهر 3 
إلا في القَسَمء كقوله تعالى: ظثْل إى وريه إَِهُ لَعَقَّ4 [يونس 
07]. 

و«لاء وكلا») تكونانٍ لنفي الجواب . وتفيذ ١كلا)‏ مع الكي رد 
المخاطب وزجرَّةء تقول لمن يُرَيَنُ لك السوء ويُغريك بإتيانه : 

55 0 لا أ ا إلى دللنة فارتدِع عن طلبك! 

والفرق بين ابل ؛ وانعماء أن ابلى؟ تخمّص بوقوعِها بعد النفي 
فتَجِعلَهُ إبَانَاء كُقوله تعالى: ب كرَأ أذ ل يع فل بك ون 
4 اصن لا]ء وقوله: #ألسَت رَيَمْ كَالُوا يْنْ» [الأعراف: 
؟لال] أ اايلىي + افيه ونا . 

أما «نعم) ودج فَإِنّ الجوابَ بهما يتَّبعْ ما قبلهء إثبّاتا 
ونفيّاء» فإن قلت لرجل : (أليس 8 عليك ألف دِرهم؟). فإِنْ قال: 
لي اسه وللتع أن المعنى: «بلى لك علي وإِنْ قال: ا(نَعَمْ 
أو أجل) لم يِلْوْئه» لأن المعنى: «نعم. ليس لك علي». 

- حرفا التقسير 

هماة (ائ4 بوآناء بخير 'أن.:لاى "تفش يبا المقرداث والشمل: 
أنه لآ نفس بها إلا الجمل» تقولُ: «قرأتُ سفرّاء أيْ كِبَابًا) 
وشراة (أشرتٌ إليه: أن اذهبْ» و١كتَبتٌ‏ إليه: أنْ عجل بالحضور» 
وإذا تضحتت» «إذا» معتى #أى4 التفسيرية كاتت: بحرفب تفسير مثلياء 
نحو: «(يُقال: امتّطيتٌ الفرسّ : إذا ركبتة) . ا 
التمرين : 

لع رود اللي وريه اس وال 


مكتبي لسان العرب تم ., مامقحتقة 11 11م 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


كر سه حر عد جر و 


١‏ - تالت الْأَعَربُ ءامنا كل َ مسوأ 5 ش 0 ما 


و ر» اس 2 م 0 - 
يَرَخُلِ الْإيمنُ فى مُلْوي ون تطِيعوأ لَه وَرَسْولِمٌ يَنَ أَعملك »* 


؟ ‏ ندم المتهاونٌ ولات ساعة مندم. 
؟ تعر فلا شيء على الأرض باقيا 
ولأ زر هيا تمنشبييى الله واقبييا 
؛ - لوَإِن هم إِلَّا رْصُوتَ* [الأنعام: .]١١1‏ 
ه ‏ ولا خير في حسن الجسوم ونبلها 
إدا دضده حسن المحسومة عقول 
: - #فَأوْحيِما إِلَهِ أن أصَتّع لفك [المؤمنون: .]١7‏ 
هذا عسجد أى ذهب 
4 وترمينني بالطرفٍ أي أنت مذنبٌ 
وتقلينني لكنْ إيَاكٍ لا أقلي 
«تضسث الإدخ أل يم عِطَامَُ 2 بك تَدِرنَ عه أن ضرَىَ 
أن “7 [القيامة: 7 4]. 
٠‏ - #وائدا مِن دوت لَه َالِهَةُ يونا لم عِزَا © كلا 
كُمُرُوتَ بعادت * [مريم: 248١‏ 875]. 
4 أحرف الشرط 
هي : «إنْء وإذما»» الجازمتان» و«لوء ولولاء ولو ماء وأما». 
«لو): حرف شرط لما مضى» وتفيد امتناع شيء ا غيره» 
كقوله تعالى: ©#وَلَوٌ َم رَيَّْ كَل الئاس أَمَدٌّ وحِدَة» [هود: .]١١8‏ 


مكتبي لسان العرب حرم . مانتقحتقة 1[ بصو 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


7 الجزء الرابع 
اي حرف د لامتناعء ا حرفا يدل على امتناع 
الجواب ةا الكش هلي فإِنْ قلع: «لو حت لأكرمتّك». فا فالمعنى : 


«لم أكرمك, لأنك لم تجىة؟: أن الإكرام مشروط بالمجيء 00-0 
3 


9 


وقد تكون حرف شرطٍ للمستّقبل د تمكنى :. إن ن وض 
حينئل ) لا تفي | الامتناع. 57 را لمجَرّد ربط الجَواب بالشوطءع 
كإِنْء إلا أنها غيرٌُ جازمة . 

والأكقة أناييليها فتن مكتيل مثتى ل" صيغة > كقوله تعالى : 

لعلع يه مت 1 امصفه اع الع اس اموي عر سام لس م 
(ولنق. الرتك. لى روما من حلفهم درَيَّة ضِعلفا حَاوا عليهم © 
[التساء: ]ل أئ؟ :«إن يتركو ا . 

وقل يليها فعل برتقا معن وو يد بحو : «لو تزورنا عبرا 
بلقاتك» ا : «إِن تزرنا» . 

0 0 بتوعيقاء إلى جواب» كت ارات الشرط ل 
َأ إِلَا ) 0 [الأنبياء 000 وقل يتجرد منهاء كقّوله 
تعالى : ##وَلوُ سل رَيّكَ ما مماوة4 [الأنعام: ؟١١].‏ 

الولاولوما»: خرفا شرط يذلان على امقماع ثب وجوه 
عيره. ويسنبان حرفي هده لوجودء ا حرفين يميدان امتناع 
الجواب لوجود ا بحو : «لولا ده الله لهلك ال 
«لوما الكتّابة لضَاعَ أ د كدر العلولا, 


23 رحمة: يتك والخبر محذوف» والتقدير: لولا رحمة ألله موجودهة. 


والمعنى : لولا وجود رحمته ليلك الجأسن . 


مكتبت لسان العرب تم ., مامقحتقة 11 11م 1 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الرابع / حروف المعاني 3 


وعم تلرمان الدخولٌ على | الي وام كا اين ضر إن 


الخبرَ بعدهما يُحذفٌ وجوبًا في أكثر التراكيب 
نحو: «لولا كرمُ أخلاقك ما علوْتَ»2. 


«أمَا الشرطية»: بالفتح والتغدين» تحرف. شرط. وتفصيا.. 


وتحتاج إلى جواب مقّْترنٍ بالفاء» كقوله مم 1 لم ملا 
شير (ي) وَأماّ َّ الصَِلَ هل تَنبَر (2) وما ببعْمَةِ بك مَحَيِدْ © © [الضحى: 
0١١ 6‏ 

00 


وقد تكُونُ حرف شرطٍ وتوكيدء تقُولَ: «خالدٌ مجتهذ». فإِنْ 
أردتَ توكيدَ ذلك وأنه لا محالةً واقع. قلتَ: «أمَا خالد 


0 


فمجتهد) 5 


هى: «هلاء ولولاء ولوماء وألا». 


لتر د الحفيضر والتنديم : أن هذه الأحرف» إِنْ دلت 
على المضّارع» فهي للحض على العَمّل وترك التهاونٍ به» نحو: 
الها يرتدع الغاوي عن غية» هك ممتسطرون | ليه | الفمل : 55 
لوم تاتينا بالملاتكقي آل حورت .من ذلبيك» . 

وإن سغلت على الماضى» ل مُ على 


فواتٍ الأمر وعلى النّهاونٍ به. نحو: «هلا اجتهدت» تمَرّعه على 
إهماله» وتُوبَحْه على عدم الاجتهاد. 
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رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


5 - أحرف العرض 
العرض : الطلبٌ بلين ورفق» فهو عكسٌ التحضيضء لأنَّ 
التحضيضٌ هو الطلَبُ بشدَةٍ وحثٌ وإزعاج. 
أحرف العرض هى : «ألاء وأماء ولواء. بحو: (أللا تزوزنا 
فناتس يلك أما تَضيفنا فَتَلْقّى منا أهلاء لو ثُقِيمْ بيننا فنُصيبَ خيرًا» . 
أ دل على حرف الشرط» وادكر معنأه» وعين الشورط والجواب 


- 


2 


١‏ يلولا السشقة ساد الحاين كليم 
الجودٌ يُفمِرٌ والإقدامُ قبَالَ 

يخال الفتى من عيشه وهر جاهيل 
ويُكدي"'' الفتى في دهره وهْرّ عالمٌ 

ولو كانت الأرزاق تجري على الججا 
هلكنّ إذا من جهِلِهنَ البهائمٌ 

7ن قفتن فارها نكن كيان 
أو تكن شاعرًا فكن كابن هاني”" 

كل من يدعي ماليس فيه 
قد سيلية تسبواهيد الابخححاة 


(1): يكدئ : ينتقر». يقل ماله 
(5) ابن هاتن؟ آبو انواس الشاعر العباسى المشهون ولد مينة. 41 هد وقوقى 


سئة ١9460‏ ه. 


مكتين لسان العرب ترم ., ماتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الرابع/ حروف المعاني 1" 


لوما الإصاخة"'' للوّشاة لكان لي 


ت - دُلَ على حرف التحضيضء. وحرف التنديم» وحرف 
العرض في العبارات التالية : 

١‏ هلا ترعى فقراءة قومك! لولا تُسعِدَهُمْ بنصيب من نعمتِك! 

؟ ‏ أما كان جديرًا أن تواسيّ أخاك المريض . 

_ لولا ادخرت من مالك ما ينفعك اليوم. 

4 أل تععد فين السفيه. 

ه ‏ أما تُفَكْرُ قبل القول. 

5 أما عرفت أنّ في التأني السلامة . 

>* - لو ما تخلّقت بالأخلاقٍ الكريمة. 

4 لوما تخدم وطئّك . 

٠‏ أحرف التنبيه 

هي : «ألاء وأماء وهاء ويا» وتفيد تنبيه السامع لما يلقى إليه 
من الكلام . ْ 

«ألا وأما»ء بتتخفيف اللام والميم : معناهما التّنبيهء ومكائهما 
مفتتحٌ الكلام. ولذا يُسمّيهما بعضّهم «أداةً افتتاح» أو استفتاح». 


)١(‏ الإصاخة: الاستماع. 


مكتبي لسان العرب حرم . مانتقحتقة 1[ بصو 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


584 الحزء الرابع 


كقوليه شغالى: #آلآ إرك انلا أله لا حوب عَلتهسر ولة.هم 
كروت 9 * دو ني ': 207 وقول الشاعر : 
أمات واحنناء والذي أمره الأمدُ 

ليا وها»: (يا» أصلها حرف نداء. فإِنْ لم يكن بغدهما منادىع 
كانت ييا ل الس ا ميت كقّوله تعالى : (ألا يا 
اسجدوا)» وقوله: نت قري تنلترن 4 كين 1 

و(«ها): ع موضوع لتَئْبيه المخاطب . 

وهو يدخل على اسم الإشارّة. دي «هلا وهذه وهذاك»ء. 
وعلى ضمير الرفع» نحو: «ها أنا ذا ذاهبٌ». ها أنت ذا لم تجتهداء 
وعلى الماضى الممّرون بِقَذ بحو: (ها قد فعلت)». ويجيء م بعل 
«أيْ» فى النداءء كَقّوله تعالى: ##يأما الإضكن ما غَرَكَ رَيْكَ 
الكرر 9 *؟! [الانفطار: 1]. 

هى : «أنْء وَأن+ وكيل» وماء ولوا. بحو : اشسر ني أن تلازمَ 
الفضيلة» أحبَّبتٌ أنك تجتّنبٌُ الرّذيلة» اجتهد لكئ تنبَحَ» يسوئني ما 
لمر قي الس أود لو تجعهد). 
ري بساك لاب والتادير” فيما ذكر: #سرّني مُلازمئكَ 
الفضيلة : ايت اججداءكت الرذيلة الجحديد اكات يسوءٌني قولّكَ 
غير الحى ») أودٌ اجتهادك) . 


مكتبي لسان العرب تقام . مانتقحتةقة115. باتنتا 


رابط بتيل ‏ أخرةقة تاقعع ترققز] 


الدرس الرابع/ حروف المعاني 74 


55 أحرف الاستقبال 


هي : : نواصت ا لمضيا لمضارع (أنْ له إدن» كي). ولام الأمرء 
ولا الناهية. وَإِن وَإِدْما م العازمتان - والسون» رسرتب. 

اابسدن وسوف»: تختّصّان بالمضارع» وتبحكفان”" 
للاستفيّال» بعد أن كان يحتملُ الحال والاستقبال» كما أنَّ لام التَا 
لحرو © الال مر رن عيذ ليكتتار 


وتُسَمَّى «السينُ» حرف استقبال» وحرف تنفيس» أي : توسيع» 
لأنّها تنمّلُ لما من الزمانٍ الواسع» وهو الاستقبال. وكذلك 
«اسوف)ء إلا أ نّها أطول زفانا هرم السين. 

ولذلك اتوي احرف اتسويناة تقول اسكزيتث الخلام» 
وسّوف يشيحٌ الفتى»: لقُّرب زمانٍ الشباب من الغلام» وبعدٍ زمانٍ 
السَّيِحْوحْةٍ من المتى . 

وإذا أردتٌ نفى الاستقبال أتيتٌ بلا» فى مقابلة السين» وبلن» 
فى مقّابَلة «سوف»)» نحو: (لا أَفعَل) تنفى المستقبل القّريب» ونحو: 
«لن أفعَلَ)» تنفي المستَقبّلَ البعيد. 


وتفيد «لن»» مع نفى المستقبّل» ضربًا من تأكيده. ولا يجوز 
الجمع بين «سوف) والاا» ولا بين (اسوف) و«لن» فلا يمال: (سوف 


)١(‏ أي: تجعلانه للاستقبال المحض وتخلصانه له ويقال: «محضته النصح"' 
- من باب فتح و(أمحضته إياه» أي: أخلصته له. 
(؟) أي تجعله خالصًا للحال. يقال: «أخلصته الحبٍّ وأخلصته له». 


مكتين لسان العرب ترم ., ماتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


7 الحزء الو ابع 


لا أفْعَلُ)» ولا (سوف لن أفْعَلَ)» كما يقُولٌَ كثيرٌ من الناس» وبينهم 
جمهرةٌ من كتّاب هذا العّصر. 
٠‏ - أحرف التأكيد 
هى : «إِنْء ولام الاكداء؛ ونونا التوكيد. واللام» التي تفع شي 
جواب الْقَسَم وقذ). 
الام المّسم»: هي التي تقَعٌ في جواب القسمء تأكيذا للقَّسَم 


1 | -« 


كقّولهِ تعالى : ناته لَقَدَ تراك أنه © [يوسقف > 151 
(قد): تخنّصٌ بالماضي والمضارع المتَصَرَّفيُن المثبتين. 
يشترط في المضارع أن يكرد عن الغو اصب؟ والجوازم. والسيرة 

وسوفا. ويخطىء مخ يقول: «قل لا" أذهتٌُ» وقد لن تذهس)ء أن 

«قد» لا تدخل على نفى» فهى مختّصّةٌ بالاثبات. 
وهي ١‏ إن دخلت على الماضي» أفادت تحقيقٌ معناه» نحو: 

قل جاءتكم موعظة 0 ربكم وإنْ دخلت على المضارع. أفادت 

تقليل وقوعه. نحو: «قد يصَّدّق الكذوبٌء» وقد يجودٌ البخيل». 
وقد تُفيدُ» إِنْ سبّقت ا التحقيق أو التكفيت: فالأوّل: 

كقّوله تعالى: #فَدٌ قد يَعَلم اشر عقو | [النور: 4 والثاني : 

كَتُوله تعالى + من رين كدت وجِهِكَ في لَمَاءٍ 4 [البقرة: .]١55‏ 
بين نوع كل حرفٍ ومعناه فى العبارات القالية: 
؟ - أما إِنْ الهوى غشاوةٌ العقل» وها أنت تصدّ عنه. 


مكتبي لسان العرب تم ., مامقحتقة 11 11م 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الرابع/ حروف المعاني ا 


؟ - لَنقلُ الصخر عن قنن الجبال 
حب لمن بدن الرجال 
؛ - ستبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلا 
وزمانيك بالأخيار من ام درزه 
- لا يزال الرجل عالمًا ما طلب العلمّء فإذا ظن أنه قد علم 
فقد جهل (حديث شريف). 
ها أنتم هؤلاء رجال المستقبل . 
هل يضر البحرّ أمسى زاخرًا 
أن رمى فيهغلامٌ بحجز 
4 ل ققحن ومعطلت لك سكن 
فإذا تضايقت المطالب فاقنع 
4 قد يغصٌ بالماء شاريّه» ويقتلٌ الدواءً المستشفى به» ويؤتى 
البحذ رز فق مامته. 1 
٠‏ - وربما فات قومًا جَلُ أمرهمْ 
من التأني وكان الحزمٌ لو عجلوا 
١‏ - #يودٌ أَحَدُهُمْ لو يُمَمَّرُ أَلْتَ سَةٍ4 [البقرة: 47]. 
١١‏ حرفا الاستفهام 
هُما: «الهمزةٌ»ء وهَل). 
فالهمزةٌ: يُسْتَفْهَمُ بها عن المُفْرّد وعن الجملة» فالأول نحو: 
«أخالدٌ سافرَ أم سعيدٌ؟» والثاني نحو: «أسافرٌ خليل؟2» تستمهمٌ عن 
نسبة السفر إليه 


مكتبي لسان العرب حرم . مانتقحتقة 1[ بصو 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


يف الحزء الرابع 


ويُستفْهِمْ بها في الإثبات؛ كما ذكِرَ وفي النفي» نحو: #أل 
َنَنََّ لَك صَدْرَكٌ و #؟ انضرع »]١‏ وعن الماضي كما رأيت» وعن 
المستقبل : نحو : «أَتَسَافرُ غدا) 

و«هل»: لا يُستَفْهِمُ بها إِلّا عن الجملةٍ في الإثبّات» نحو: 
اهل قرأتَ النحو؟». ولا يُقالٌَ: 0 1 ما دليها 
الحيلة التعاية كيا دىة» ونن ليبا | لحمل الامية» لجر لهل 
تعد فجدهد؟ )1 

ذا دحالثت على | لمضارع حصْصّئه بالاسعتال: لذلك لا 

يُقَالَ : 5 حانة الآن؟). 

ولا تدحزة على جملة الشرط.. .وتسكل على بجملة. الجواس» 
نحو : (إِنْ يُسَافِرٌ خالد فهل تسافرُ معَة؟). 

ولا تدخل على (إنَ): لأنها للتوكيد وتقرير الواقع» والاستفهام 
ينافي ذلك . 

١ 7‏ أحرف التمى 

هي : (لَئِتَء ولؤء وهل). 

فَلَيتَ: موضوعَةٌ للتَّمئّىء وهو طلْبُ ما لا طمّعٌ فيه (أي : 
له التستهيل الخصول)1 أو فافيه عنس (أى + ها كان عسد 
الحصول»» فالأوّل نحو: (ليتّ الشَّبِابَ يَعُودُ) والثاني نحو: (ليْتَ 
الجَاهلَ عالمٌ) . 

ودلذ وقروا» قد بدن التجتي» للارأ عل الوضيي» إرأذ الأون 
شَرطيّةٌ والأخرى أستفهاميّة» فمثال «لَوْ؛ في التَّمني: قوله تعالى: 
تر أن 1 كه حَكْْنَ مِنَّ الْمزيينَ (07* [ الجيميه: :ه ) رينانل 


مكتين لسان العرب ترم ., ماتقحتقة 1[ بتار 


رابط بتيل ‏ ترقت تاقعع ترققز] 


الدرس الرابع/ حروف المعاني عنم 


«مَن) فبيةة قبوله سبيحيانة: #تهّل أن من سَفعَاء فُيشفعواً نآ 
[الأعراف : 07]. 
ولأنّهُما للنّمني نْصِبَ الفغل بفاء السبَبيّة بعدهما. 
٠‏ حرف الترجي والإشفاق 
«لَعَلَ» . افالترجى: طلْبُ المُمْكِنٍ المرغوفه فية» كقولة 


سر ليت صر سل 


تعالى : 110 أنَهَ يحدث بِعَدَ ذلك أ ترا [الطلاق : ]ا 

والاكناف: توفع الأمر المَكرُوه» والتحَرّف من خدوثه» كُمَوله 
سبحانة : #قَلَمَرّكَ بدجة”'" نَنْسَكَ عل ءَائَرِهِم * [الكهف: 5]» ونحو: 
«لعلَ المريض هالك) . 

١5‏ - حرفا التشبيه 

فك اقم 06 

فالكاف»ء نحو: «العلمٌ كالنُورٍ». 

وقد ا 4 افتكون زاكدة للتوكيد» كفوله 
تعالى: #ليّسى كمِثْلوء سَى 42 [الشورى: »]١١‏ أي: اليْسّ مثْلَهُ 
شىغ) . 

وقد 1 أسمّاء بمعنى «مِثْل)» نحو : ما قتَلَ الأحرار كالعفو 
11 أي : (ما تَلّهم مثلٌ 86 ا ِ 

وكأن: للتّشييه المؤكد» نحو : (كأنّ العلم نورٌ). 


)١(‏ بخع نفسه : : قدلها عماء 
(؟) الكاف: اسم بمعنى «مثل»» مبني على الفتح» وهي في محل رفع على أنها 
فاعل لقتل . 
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رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


0 


وإِنّما تَتَعَيّنُ للتّشبيهء إذا كان خبرّها جامذا كما مُثْلُّ. 
3 كان ا هي : ما لسك - (كأنَ 0 ب 


ص 


07 نحو: (كأنّك 1 وكان تقول 58 المنظر ‏ 0 
البدزا)» .ونا لللثريي». تحوة (كأن المسبائر اقادة), 
١6‏ أحرف الصلة وتسمى أحرف الزيادة 

المراة بعرت الضلة: بعرت المعتى الى زرا لبا كيد. 

وأحرفٌ الصّلة هيّ: (إِنْء وأنْ»ء وماء ومِنْء والبّاء» والكاف. 
واللامُ»» نحو: (ما إِنْ فعلْتُ ما تَكرَّهُ ‏ لما أنْ جاء زُمَيْرٌ أكرمتّه ‏ 
أكرَمنُك من غير ما معرفةٍ ما جاءنا من أحدٍ ‏ ما أنا بِمُهْمل - ليس 
كمفله شي فال لها يريد): 


7 تاء التأنيث الساكنة 
وهي: التاءٌ فى نحو: (قامت وقعدث). 
وتَلْحَقُ الماضي , للإيذان من أوّل الأمر بأنَّ المَاعلَ مؤنتٌ . 
وهى شاكلة»: ونقوك بالكسير» إذ وليها سائن» كقوله اتعالى : 


طمَالتٍِ أَنرَآت الْمَرِِ» [يوسف: »]0١‏ وبالقّتح» إن انُصل بها ضميدُ 
الاثنتين» نحو: (قالنَا وفَعَلتا). 


/ا١ ‏ هاء السكتث 


هى : غاء ساكدة تلق عفد الوننيه عا كان اخرة مكوكا حركة 
بناءء كَقَولِهِ تعالى: #ما أَمْقَ عي ماه (2) مَلَكَ عي شلطيية (9)* 
ار ع سمه 0_2 ٍ_- 2 يوسب 


مكتبي لسان العرب تقام . مانتتقحتقة115. باتنتار 


رابط بتيل ‏ أرقت تاقعع ترققز] 


ل ا وير الو ا رن نان 
وضلتة ولم تقفك: لم تليق هذه الهاة» انحو (ل عفت؟ كيم 
عضيتك ايرى 1 تينب كان ذلك 25 : 
١6‏ حروف الطلب 

هي: (لامُ الأمرء ولا الناهيةٌ؛ء وحرفا الاستفهامء وأحرف 
التٌتحضيض والتَّئْدِيم» وأحرف العَرْض» وأحرف التَّمئّيه وحرف 
النّرَجَىي). وقد سبق شرحها. 

بقية الحروف 

6 . أحرك النداة 7ب أحرقف: العطف. 1" . أخرف تضب 
المضارع 7١‏ أحرفٌ جزمه 7 حرف الأمر ١5‏ حرف النّهي 
6 الأحرف المشّبّهة بالفعلء الناصبة للاسمء الرافعة للخبر 177 
الأحرف المُشَبّهةُ بلّيس» الرافعة للاسم الناصبّةُ للخبر 71 حروف 
الجر. 
التمرين : 

١‏ احذف من الجمل الآتية همزة الاستفهام وضع بدلها (هل) 
الاستفهامية إن أمكن» ووضح السبب إن لم يمكن : 


ادك ا ا أحردة 


)١(‏ كيمه: بمعنى: «لمه؟» وكي: هي من دروف الجر غير أنها :لا تجر :إلا 
«ما» الاستفهامية ومعناها التعليل» فهى بمنزلة لام التعليل الجارة. وقد 
حذفت ألف «ما» تخفيفًا. والقاعدة فى «ما» الاستفهامية أن تحذف ألفها 
للتخفيف» إن سبقها حرف جر. 


مكتين لسان العرب ترم ., مانتقحتقة 1[ بتار 


رابط بتيل ‏ تخت تاقعع ترققز] 


55 الحزء الرابع 


ج - أليس الاجتهادٌ سبيلَ النجاح؟ 
دع امن يعلغ, كمن ل5 يعله؟ 
؟ - بين الحروف الزائدة في العبارات التالية : 
أ كفى بالأيام واعظا. 
ب لهل بن حَثتٍ عَيرُ لتك [فاطر: ]. 
يس وناك نام اع ييي ١‏ انا لوت دين جياه 
د لا يعاقتٌ الله أحذا بغير ما ذنبف. 
هما إن ندمت على سكوتي مرة 2 ولقد ندمث على الكلام مرارا 
ود ولما أن تجكمتي مرادي. جريت مع الزنان كما اراد 
“ - بين معنى كل الأحرف في العبارات التالية : 
أ الاليثه الشباثتيعوة يونا تأخيرة يمائعا السفيتث 
ب - لو أن الفرصة تعودٌ فأغتنمها! 
ج ‏ لعلك مستمرٌ في تهاونك! 
د - كأنك بالفرّج آت . 


ه ‏ هل لي من مرشدٍ فيهديني سواء السبيل . 


مكتيي لسان العرب تتام. مانتقحتة115. باتني 


رابط بديل تترزمة, تاوقعع زرققرا 


الدرس الخامس 


الفائدة اح 007 (النههاة 3 الصدق). 37 نأ نائفية: ا 0 
لفائدة . 


207 سمه أنواع : إضافئٌ, وبيانئ. وعطفئّ. ومزجئىٌ 
وعَدَدِيٌ) وإسنادى . 

العر ني العاف ما نالف هن التحياف والشتضاتف الم 
نحو: (كتاب التلميذء خاتمٌ فضَّةَء صوم النهار) وحكمٌ الجزء الثاني 
منه أله محروة أرذا؛: 

الجر كبب البيانيّ : ما تالف من كا كلمتير: توضح ثانيَتهما معني 

١‏ 0 وصفيٌ. بعر ناد من الصمة والموصوف. 
كالتلميذ المجتهد من قولك: «فاز التلميذٌ المجتهدٌ. أكرمتٌ التلميذ 
المجتهد. طابتٌُ أخلاق التلميذ المجتهد) . 


مكتبين لسان العرب تطمء. طانتقحتق15!. كن 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


بم الجزء الرابع 


١‏ - ومركبٌ توكيديٌ» وهو ما تألف من المؤْكَّدٍ والمؤكٌد. 
كالقوم كُلْهِمٍ. من قولك: (جاء القومٌ كُلّهم. أكرمتٌ القومّ كُلّهم. 
مررث بالقوم كلهم). 

اد بدليٌّ. وهو ما تألّف من البدَّلٍ والمُبدلٍ منهُء 
سجرن لجرك و قرييت جاو تو الشرات أي ع ساك 
مررث بخليل أخيك) . 

وحكمُ الجزء الثاني من المركّب البياني أن يتْبعَ ما قبله في 
إعرابه» رفعًا أو نضبًا أو جرّاء كما رأيت. 

المركب العطفي 

المركّتُ العطفينُ: ما تألّف من المغطوف والمعْطوف علَبه 
ل فب امه كالتلمية .والتلميدة»..والحمك. والتقاء»...والدرين 
والاجتهاد». من قولك: (يثال العلميذ والعلميذة الحمد والثناة» إذا 
ثابرا على الدرس والاجتهاد) . 

وحكمٌ ما بعد حرفٍ العطف أن يتْبَعَ ما قبْله في إعرابه» كما 


المركبان : المزجى والعددى 
المركب المزجي : كل ل ركيت وجعلتا كَلِمة واحدة. 
مك : ابعليك: وبحت لحم وحضرَّموّت.» ومعدي حرم 
وسيبوية؟ . ظ 
ومنه المركبٌ العَدَدىُء وهو كُلُ عدَّدَيْن كان بينهما حرف 
عشرً) إلى (التاسع عَشَرَ) . 


محته لسان العرب تممء., (اتقصتقس][. بجيو 


رابط بتيل ‏ تخت تاقعع ترققز] 


539 مساب وس يسييسيتدة 00111 ال اا 00 16آ1آ1آ00001001010101001000101110101011 
ان 2111111111 16# 001 7 موري مدني 


الدرس الخامس/ المركب وأنواعه مم 


الإسنادٌ: هو الحكم بشيء على شيء» كالحكم على سعيدٍ 
بالاجتهاد في قولك : (سعيدٌ مجتهذ) . 


والمحكو به تشكى تستداء والمسكوة عليه لشنى مسندا 


َه 


تالميتن: ما حكمتٌ به على شيء. والميتة الله هاجاكدة 
ع نحو: (الحلّْمُ زينٌ. يُفْلحُ المجتهذ) . 

فالحلم : مك إلبده لأتك أشعدع إليه الزين» .وحكميت به 
عليه. والزين: مسندء لأنك أسندتة إلى الحلمء» وحكمت به عليه. 
وكذلك القول في (يملح المجتهد) . 

والمركبٌ الإسناديٌ: ما تألف من مُسندٍ ومسندٍ إليه. 

والمسندُ إليه: هو الفاعلء» ونائتبُ الفاعل» والمبتّدأ الذي له 
حو 6537 واه الفعْل الناقص» واسمٌ (ما) النافية الحجازية» واسم 
(إنّ) وأخواتِهًاء واسمٌ (لا) النافية للجنس»ء والمفعُولَ الأول من 
(ظنّ) وأخواتها. 


)١(‏ المبتدأ الذي له خبرء مثل: (زيد) في قولك: (زيد قائم). أما الميتدا الذئ 
لا خبر له فهو الصفة المسبوقة بنفي أو استفهام يليها فاعل سد مسد الخبر 
نحو: (أقائم زيدء ما قائم زيد)ء فقائم: معدا + وزيك: قاغل سد مسد 


الكين: 


201 


مكتبيى لسان العرب تطمء. طانتقحتقة 1ل بجر 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


5 الجزء الرابع 


والمسنذ: هو الفعْلٌ التام» واسمٌ الفغل» وخبرٌ المبتدأ وخبرُ 
الفعل الناقص» وحبرٌ (ما) النافية الحبّازية» وخبرُ (إنَّ) وأخواتهاء 
وخبرُ (لا) النافية للجنسء والمبتدأ المكتفي بمرفوعِه”''» والمفعُول 
الثاني من (ظَنّ) وأخواتهاء والمصدر النائب عن فعل الأمر”" . 

والكستد إليه لأ ركوث إلا اسماء أما المسيد فكون عاد تحر 
(قد أفلّح المؤمنون)ء واسمّ فعل. نحو: (هيهاتٌ هيهاتَ لما 
بي" مدي من حر ارب مر ريه 
جامذا تكن معض الصنة المشتقة» حاملا مدليا خيمي ايغوة إلى 
المسندٍ إليهو» نحو: (الحقٌ نور””*' على أسدٌ”*') واسمًا جامدًا ليس 
في تأويل الصفة المشْتَقّة» غير حامل ضميرًا يعُودُ إلى المسند إليه 


)١(‏ المبتدأ المكتفي بمرفوعه هو المبتدأ الصفة المسبوق بنفي أو استفهامء» نحو: 
(أمجتهد التلميذان)» فمجتهد: مبتدأء والتلميذان: فاعل سدّ مسد الخبر. 

(0) المصدر النائب عن فعل الأمر: هو المصدر المنصوب على المصدرية (أي: 
على أنه مفعول مطلق) وينوب عن فعل الأمرء نحو: (صبرًا) بدلاً من 
(اصبر) و(نزولا) بدلا من (انزل). 

(9) هيهات» الأولى: اسم فعل ماضص. وهيهات» الثانية: توكيد للأولى. 
ولما: اللام حرف جر زائد. وما: اسم موصولء. وله محلان من الإعراب: 
قريب» وهو الجر باللام الزائدة» وبعيدء وهو الرفع على أنه فاعل 
هات : 

(5) أي: مضيء كالنور» والنور لتضمنه معنى (مضيء)» فهو يحمل ضميرًا يعود 
على الحق . 

(5) أي: شجاع كالأسد. فالأسد: يحمل ضميرًا يعود إلى (علىّ): لأنه قد 


مكتبت لسان العرب مم .طق حتقة 11 بصو 


رابط بتيل ‏ تخت تاقعع ترققر] 
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الدرس الخامس/ المركب وأنواعه ١‏ 


وحكمٌ المسندٍ والمسْندٍ إليْهء في الإعرابء أنَهُما مرفوعان 
أبدّاء إلا إذا كان المسند إليه اسم (إنَّ) أو إحدى أخواتها أو اسم 
([) الثافية الجنس» أو المعغول :الأول لظن وأخواتها. واليسكة. إذا 
كان خبرًا لفقل تاقصن* أو حيد (ه) النافية اللحجازية» أو متعولا ثانا 
لح راحرانها» فيا متصوران. ظ 

وتشكى كز من المش والمسيد إليه (عمدة» لآنه ركز الكلاه 
الذي لا تتمٌ الجملة بدونه. وما زاد على المسّند والمسئّد إليه في 
الجملة التامة غيرَ المضاف إليه. والصلة» فهو (فضلة) أو (قيد). 
كأدواتِ الشرط. والنفي» والمفاعيل» والحال» والتمييز» والنُّواسخ. 
وضمير المصل . 

فإذا قلتَ: (جلّس خَلِيلٌ اليومَ تحت الشججرة على الكرسي 
مضَرِحَ الصّدر)؛ كان (جلّس) هو المسشئدء و(خليل) هو المسْئّد 
إليه» وما بعد ذلك من ظرفي الزمان والمكان» والجار والمجرورء 
رالجانه ا لجا 

والْجمَلُ قسمان: رئيسِيّة» وغيرُ رئيسيّة. 

فالجمْلةٌ الرئيسيّة: هي المسبَقِلّةٌ التي لم تكن قيدًا في غيرها. 
والجملة غير الرئيسيّة : هي ما كانت قيدًا في غيرهاء وليسّت مستقلة 
بذاتهاء كَجمْلةِ فعل الشّرط'''» وجملة الصَّفَةء وجملةٍ الخال 
وجملة الخبرء والجِمْلةٍ التَّفْسِيرية» والجمْلةٍ الواقعةٍ مفعولا. والمُعوّل 
عليه عند تعيين المسند والمسند إليه هو الجمل الرئيسيّة» ولذلك 


مثل : (سأكافئك إن اجتهدت). 


مكتبي لسان العرب حرم . مانتقحتقة 1[ بصو 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


7 الجزء الرابع 


يِقْتَصرٌ التّطبيقٌ عليها. فإذا أردت تعيِينَ المسئّد والمسئّد إليه في 
قولك: (جاء زيدٌ وهو يبِتَسمٌ). ا ا 0 
إليه» أمنا جملة : (وهو يبتسم) فلا يعيِّن فيها المستك والسسلك إليه 


0 5 58 . - 
لآنها جملة حاليّة غير رئيسية. 


مكتيس لسان العرب تدم ., مانتققنة1]15. بن 


رابط بديل ازرزمة, تاقعع ترقعرا 


اتيت سمي سند تسن انان مام انمض مامتو جاه ايت منعا ١‏ 


الدرس السادس 


غة وعلومها 


كُلُ ما سبِقّتْ لك مغرفتُهُ من قَواعدٍ اللغةٍ العربية يَتعلّقُ بعلْمِينِ 
من علوم اللغةٍ هما: الصرفٌ والنحو؛ فالصرفٌ يِبِحَتُ في الألفاظ 
وبنائها وتَمْييرها من صورة إلى أخرى لمعنى آخر. أما النحوٌ فيبِحَتُ 
في علاقَة الألفاظٍ بِعْضِهًا ببغضء وأحوالٍ أواخرها لدى انتظامها في 
الجملةٍ أو الكلام. 

على أن الله من حيثٌ هي أداةٌ للتقّاهمء ووسيلةٌ للتّعُبير عمًا 
يجول في الذهن من آراء وأفكارء وما يختَلِج في الصّدر من شعور 
وعواطف, لا يفي لإجادتّها والإفصاح بها عن مختَّلِف الأغراض 
والمقاصدء معرفةٌ اعون المي نيم اه رضين وبرفيياس 
الإعراب» أو بعبارة أخرى: لا يَكفِي أن يُلِمّ دارسٌ اللعّة بأصول 
الصضَّرفٍ والنحوء بل للا بذ له .من الإلمام أيضا يما يُعينْ على إجاد: 
الكلام والكتابة. وتمهُم الآثار الأدَبيَق وتذوّق الأدب. ليه فيه» 
نكوزنة مما بحسن من القولء فى الأحوال المختلفة وما لا يحشن» 
ويُرِشدَهُ إلى أن يختارٌ للمعاني من الألمّاظٍ والجْمّلٍ وصُور التَّعْبير 
وأساليبه ما يُلائمُ عَقُولَ القارئين والسامعين وشعُورّهم وذوقّهم. وأن 
يجعلّ لكل مُقام مقّالاء فيوجز في المواطن الغي تتظليٌ إيجارّاء 
وتطلمث إذا اقتضئ الأمد إطدانا» ويؤكد عند الحاجة إلى التأكيد؛ 


مكتبي لسان العرب تلم . مانتقتتقة1[. كتنر 


رابط بتيل ‏ تخت تاقعع ترققز] 


3 الجزء الرابع 


ويُقَدَمُ 00 7 5*0 أو يذكَرٌ من . الألفاظ والتّراكيب ما يراه أوفى 
بالغرض . 
براه الكلام لمقتضى الحال) . 

وعلُومُ البلاعَة ثلاثةٌ: المعاني» واليّانء والبديع. وقّد يُسَمَى 
الثلاثةٌ معًا: (علمَ البّيان) من باب تسميةٍ الكل باسم الجزء . 

فالمعّاني: علمٌ يبِحَتٌ في أداء الكلام بُصورة تَوَافِقٌ حال 
السامعين وتُناسبُ المقَّامَ الذي يُقالُ فيه. كما يبِحَتُ في ما ينطوي 
علّيه الكلامُ من مغْنّى غير مغناه الأصلي ويُستفادُ من القرائن وسياقٍ 
القول. مكّال ذلك قول على بن أبي طالب» كَرّم الله وجهه. في 
خطية له هين أغار سَفيان. بخ عوف الغامدق على الأتبان وقعل 
عاملها : 

(أما,ينته فإن الجياة بان مق أبوايه الحتةة شمن تركة وغة 
عنه أَلبَّسَّهُ الله ثوب الذل» وشملة البّلاءُ» وَسِيمَ الخسف. 3 
العَصَّفَ"''. ألا وإني قد دعوثكم إلى قتالٍ هؤلاء القومء ليلا 
ونهارا' وسدًا وإعلاناء وقلْتٌ لكم : أغزوهم قبل أن يغزوكمء ٠‏ فوالله 
ما عْزِيَ قوم 00 5 عقر دارهم إلا ذُلُوا. فتواكلتم وتخاذلتم. 1 


عليكم قولي واتخذتموه وراءئم ا 7 حل ارك عرسم 


إهة الظهري : الذي تجعله بظهرء 0 كتسنا 8 . 


مكتبي لسان العرب ترم . ماتقحتقة1[. بكار 


رابط بتيل ‏ ترقت تاقعع ترققز] 


الدرس السادس/ البلاغة وعلومها 1 
فسرُ البلاعَةِ في هذا الكلام» حسبَ علم المعّاني» أنهُ ناسب 
المقام» ولاءم حال السامعين المترّدّدِين بين القتال وعدمه» فكّان 
حقيقًا أن يحفزهم إلى رَدّ العدوان» وترك التواكل والخذلان. 
ومن أمثلة عدم مطابقّة الكلام لمقٌّتضّى الحال قولٌ إسحلق بن 
إبراهيمَ الشاعر في مطلع قصيدة هنأ بها الخليقة المغتصم بعد فراغِهٍ 
من بناء فصر 0 ْ 
يا دارٌ غيّركِ البلى فمححاك يالبت شعرينها الذى أبلاك 
فتطيّر الخليفَةٌ وتطيّر السامعون وانقبضت صدورّهمء وما ذلك 
لا لأنَّ الشاعرٌ خالف الذوقّ السليم» وأتى بكلام لا يناسبُ المقام. 
أما احتواء الكلام على مَعْنّى غير معناه الأصلي فمثاله قول 
المتنبي : 
ومن 20 قديمًا؟ ولكن لا سبيل الن الوضضيال 
فالشاعرٌ بقوله: «ومن لم يغشق الدنيا قديمًا؟» لم يطلب ب العلم 
بشيء لم يكن معلُومًا من قبْلء كما هو معنى الاستفُهام في الأصل» 
وائما يريد أن يقول: ْ 
اليس هناك أحدٌ لم يُولَعْ بحب الدنيا والبَّقَاء فيها» فحَوّل 
الاستفهَامَ من مغناءً الأصليّ إلى (النفي) كما يِدُلُ على ذلك سِياقٌ 
الكلام . 
رلياد: عام يبِحَثٌ في التعبير عن المغتى الواحد بأسياليت 


محسيى لسان العرب ححرم ., تانتقنتقة1[, بجر 


رابط بديل تزرزمة, تاقعع ترقعرا 


55 


الجزء الرابع 


وهذه أمثلةً مخْبَلِفةَ جميعْها فيها معئّى واحدٌ هو وصف شخص 


بالكرّم . 
قال أبو نواس في المديح : 
فما جارَّهُ جودٌ ولا حل دونه 
وقال أآخر: 
كالبخر يقذف للقّريبِ جواهرًا 
وقال المتنبي: 
أرى كُلّ ذي جُودٍ إليك مصيرْهُ 
وقال آخر: 
علا فما يستَّقِرٌ المال في يده 


ولكن سير الجوذ ححيت يسية 
جُودًا ويبعث للبَعِيدٍ سحائبًا 
كاناك بصي والياو ا جبداود 


و 2 0 ع 


- 


وهكذا وصف الشعراء ممدوحيهم بالكرم» ولكنّ كلا منهم 
اتبع أسلُوبًا يختلفٌ عن أَسلُوبٍ الآخر. 


والبديع : علَمٌ ببكثة في وجوه مزيين الألفاظط أو المعاني 


وتحسينئها . 


- 
كيما 
٠9‏ 
يما 


فمن تزيين الألمّاظ استعمال السّجعء كقَّولٍ أعرابيّ لرجل سأل 


بدرلت بوادٍ غير ممطور. وفناء غير معمور. ورجل غير 


ميسُوره فأقِمْ بتدم. أو ارتجل بِعَدَّم) . 


7 


ومن تحسين المعاني قولَهُ تعغالى: #8يَمْكمُ مَا مروت وم 


يَعْلِبُوْنَ* [البقرة: لالا]. 


مكتبى لسان العرب 


تحرمع. جاأنرقتتقة 1[ بنصنىى 
رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


ويرجع هذا التَحْسِينٌ إلى اشتمالٍ الكلام على الشيء وضده: 
«يعلئُون) و«يُسرّون». 

ومما يجبُ الانتباهُ إليه أنَّ معرفة أصول البلاغَة وقواعدها لا 
ردق وحدّها إلى امتلاك ناصية البيانٍ والتفئّن في التعبيرء وإنما 
يحتَاجُ المرء لِيُصبِحٌ كاتبًا بليمّاء أو خطيبًا مؤثرّاء أو شاعِرًا مُبدِعَاء 
إلى الإكثار من قراءة آثار البُلغاء من الكتّاب والشعراء في مختلف 
العصُور. فإذا توئّر ذلك كُلّهُه مع الطبع السليم» والذوقي المُرمَفء 
والموهبة المُسعدة» انقادث له أَزِمّةُ القول» وملّكنْة المعاني أعنّتها . 


مكتبي لسان العرب تدع . تانتقتتقس][. تجنر 


رابط بتيل ‏ تخت تاقعع ترققز] 


الدرس السابع 
الخبر والإنشاء 


الجخملة العامة الثفيدة الخركبة .ين التسكد والفيقد إليه إنا أن 
ل ير ونان عر ساي لاحي الضير اح الس 
يحبَّمِلٌ مضمُوئُها الصَّدْقَ والكذِبء ويصحٌ أن يُقال لقائلها إِنّه 
ضادق أو كاذيه. تحتو قولك: الخالد يُكَرِمُ الضيف ويرعى حىّ 
اليدارةاء.. ققد يكو عضكون الجملةه وهو نسبة إكرام الضيف 
ورعاية الجار إلى خالدء غير مطابق لهُ فيكونُ الخبرٌ كَذِبًا والمُخَيرُ 
به كاذيا. ْ ْ 

والجْملهُ الإنشائيّة هي التي لا يحتَّمِلٌ معناها الصدق 
والكذِبء ولا يصحٌ أنْ يقال لقائلها إِنَّهُ صادق أو كاذب. نحو 
قولك: «أدٌ واجبّك». وهما أجمل الإحسانَ». ففي المثالٍ الأول 
تطلبُ من المخاطب أن يؤدّيَ واجبّهء وفي المثالٍ الثاني تَتَعَجَبُ 
من جمالٍ الإحياره وليم. الظلث والتححث هما تيا صدنا ولا 
كدا: 


أغراض الخبر 
يلقى الخبرُء في الأصل2. لأحدٍ غرضين : 
الأول: إفادةُ المخاطب الحكمَّ الذي تتَضْمَّئُهُ الجُملة» نحو: 
«الأرض تدوز حول الشمس1» تقول ذلك لمن لايغرف بالك 
ويسكى هذا الغرض : (فائدةً الخبر) . 


مكتين لسان العرب ترم ., مانتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل تخرخقة تاقعع ترققر] 


الدرس السابع/ الخبر والإنشاء 4 


الثاني : إفادةٌ المخاطب | ب الما بالحكم أن المتكلّمَ عالمٌ به 
أيضاء ككقولك لصَديقَك : ب افر ست سدم على 
أنك عالمٌ مثله بهذا الأمرء ويُسَمَى هذا الغرضٌ: (لازمّ الفائدة© . 
ابزككة أي لي 07 ا اي 
المخاطب الحُكمّء ولا أنَّ المتَكُلّم عالمٌ به وإنّما يُرادُ بها أغراض 
خرن رن د لحري سر معان الأصليّ إلى تلك الأغراض 
التي تَفهمٌ من قرائن الأحوال وسياق الكلام. وإليك أشهرٌ هذه 
الأغراض 
- الاسترحامء نحو قولٍ الشَّاعر: 
ربٌ إني لا أستّطيمٌ اصطبارا فاعف عني يا من يُقِيلٌ العثارا 
فليسٌ العُرض هنا إفادّة الحكم ولا لازم الفائدة» لأنَّ الله تعالى 
عالمٌ بهما ولكنّ المراد طلبُ الرحمة 
١‏ - التحسّرٌ على شيء محبوب» كالتحسّر على فقد الشبا 
في قول الشاعر ؟ 
ذهبّ الشّبابُ فما له من عودة وأتى المشيبٌ فأين منه المهرب 
" - المخرء كقول عمرو بن كلثوم : 
إذا يلغ الفسياء لنا صين تتز له الشياب: ساتحدينا 
- الإرشاد والنُصحء وأكثرُ الأخبّار الحكميّة ما يكُونُ لهذا 
العَْرض» كُقولٍ بشار: 
إذا كمت في كل الأمور تعائك 'ضفيقك و دلق الدى'لا ثعاد: 


مكتبي لسان العرب حممع.,مانتقحتةك1!. ببنجير 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


0 الجزء الرابع 


5ه المدحء كقول النابغة في مدح النعمان بن المنذر : 
فإنك شمسٌ والملُوك كواكبٌ ‏ إذا طلَّعتْ لم يبدٌ منهنّ كوكّبُ 

وقد تجيء الأخبار لغير ما ذْكِرَ من الأغراض؛ كإظهارٍ 
الضَّعفٍِء والحثُ على السعي والجدّء وإظهارٍ الفرح» والتوبيخ. 
والمرجمٌ في معرفة ذلك كُلَّه العقْلُ والذوق السَّليم . 

أضرب الخبر 

تختلفٌُ حال المخّاطب الذي يُلقَى إليه الخبرء فقد يكونٌ 
اك الذهن من معتريده ولا يترذة في كنول أو لكرةه» ولذلكه لا 
يحتاجُ إلى توكيدو لهء فَيُلقَى إليه خاليًا من أدوات التُوكيد ويُسمَى 
هذا الصَّربُ أي النوعٌ من الأخبّار الضربَ «الابتدائي) نحو: «الحيَّاء 
زينة الحياة» . 

وقد يكرن المخاطلت معرةةا فى تثول اللحكي» شاحا في 
مدلوله» طالبًا الَمَيْتَ من صدقهء وفى مثل هذه الحال» يحسّن أن 
بُلْقَى إليه الخيد مؤكٌدًا بمؤكّدٍ واحدٍء ويُسمّى هذا الضربُ من الأخبار 
الضربَ (الطلبيّ) . 

أما إذا كان المخاطبٌ مُنكِرًا للحُخكمء جاحذا له. ففي هذه 
الحال» يجبُ توكيدهُ له بمؤكّدين أو أكثرء على حسّب درجة 
الإنكار»ء ليطمَئنَ إليه» ويُحمَلَ على تصديقهء ويُسَمّى هذا الضرب 
من الأخبّار الضربَ (الإنكاريّ)» نحو: #إنَّ اَلنَنْسَ لَأْمَارَة يلش » 
[يوسف: «5] ء «وحقك إِنْ المُراغ لمَفِسَدَةً . 

وأدواتٌ توكيد الخبر كثيرةٌ منها: إِنَّء ولام الابتداء» وأحرُف 
التَبيه» والقَسَمء ونونا النّوكيد» والحُروفٌ الزائدة» وتكريرٌ الكلِمّة أو 


مكتبن لسان العرب تممء., (اتقحتقس]]. بجيو 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس السابع/ الخبر والإنشاء اه 


الجملة» وإما الشّرطية التّفصيلية؛ وضميرٌ المٌصلء مثل : (إِنَّ نَ المراغ 
مفسدةء «الِعَاما أن لَهَ عل كل شيو 4 [الطلاق: ؟١]»‏ لأنت أحقٌ 
0 كات أله عسوم + [آل عمران: 2]١١9‏ ثم 
كلا سَوْفَ تعلَمُونَ 4 [التكاثر: 4]» وَأ مَن امن جل ًا ف 
1 1-7 الكهف: دحا «أشحب الْجَئَوَ هم الكإبثرة 469 
اعت 135 1 
تطبيق : 
أ- بيّن فيما يأتي الجمل الخبرية والإنشائية» وعين المسند إليه 
والمسند في كل جملة : 
- لا تحلفنّ على صدق ولا كذب 
شما يتيزلة الا المأقع الحاث 
١‏ - شرٌ الناس الذين يُكرّمون اتقاء ألسنتهم . 
اب د م ا ل 50 
فأخبرّهبمافعلّالمشيبٌ 
لا يالف الدرهئ. المضووث صدتنا 
لكنْ يمر عليهاوهو مُنطلقٌ 
الأجوبة : 
- جملة: (لا تحلفن) إنشائية لأنها لا تحتمل صدقًا ولا 
كذبًا. والمسند إليه فيها هو: الفاعل (الضمير المستتر في الفعل : 
تحلفنّ) والفعل مسند وجملة (فما يفيدك) خبرية لأنها تحتمل الصدق 
والكذب. والمسند إليه فيها الفاعل (الحلف) والمسند هو الفعل 
(يفيدك) . 


تبي لسان العرب حدم . مانتقصق115. بكم 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


ودوك الحزء الرابع 


؟ ‏ (شرٌ الناس الذين) خبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب» 
والمسند إليه فيها هو: المبتدأ (شرٌ الناس) والمسند هو: (الذين). 

#. بجملة (ألا لبت الشبات» يعوه) إنشائية: لآنها لا تسعمل 
صدقًا ولا كذبًا. والمسند إليه فيها هو: اسم ليت (الشباب) والمسند 
هو (يعود). 

جملة (لا يألف الدرهم...) خبرية لأنها تحتمل الصدق 
والكذب» والمسند إليه فيها هو: (الدرهم)». والمسند هو: الفعل 
(بألنو)ء وجملة (يبم) خبرية لآنها تجعمل الهندق والكدب». 
والمسند إليه فيها هو: الفاعل (الضمير المستتر في الفعل يمر). 
والمسند هو الفعل (يمرٌ). 

دكن الأغراضن هق الاخبان الآنة: 

. حروب المستقبل جويّة‎ ١ 

ا أن سافرت أمس . 

اداشيت بالحظ لو ناديثُ مستمعًا 

رالحظ عن بالجهال في شل 
5 - أنا الذائد الحامى الذْمَارَ وإثما 
نان اديب إن او مدي 

الأجوبة : 

١‏ الغرض من الخبر إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه 
الكلام (فائدة الخبر) . 

؟ ‏ الغرض إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بسفره أمس 
(لازم الفائدة) . 


مك لسان العرب ترم ., مانتقحتقة1[. بكر 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس السابع/ الخبر والإنشاء + 


الغرض إظهار الأسف والحسرة على فوات ما كان 
مرجوا. 
: - الغرض إظهار الفخر والشجاعة والحمية. 
ج - بين أضرب الخبر وأدوات التوكيد في الأبيات الآتية : 
ها إن تدعث ع سكوتى ضره 
ولقد ندمتث على الكلام مرارًا 
؟ ‏ ولقد نصحتّك إِنْ قبلتَ نصيحتي 
والنصح أغلى ما يُباعٌَ ويُوهَبٌ 
“' وإني لحلوٌ تعتريني مرارة 
07 الا ل ا 
6 - فماالحداثة من حلم بمانعه 
فك يوجد الحادق اشر والحيب 
الأجوبة : 
١‏ جملة (ما إن كنت) من الضرب الطلبي» وفيها من أدوات 
التوكيد (إن. الزانكة). 
وجملة (ولقد ندمت) من الضرب الإنكاري» وفيها من أدوات 
التوكيد (لام القسم وقد). 
؟ ‏ جملة (ولقد نصحتك) من الضرب الإنكاري وفيها من 
أدوات التو كيد (القسم وقد). 
وجملة (والنصح أغلى) من الضرب الابتدائي وليست في حاجة 
إلى توكيد لأن المخاطب بها خالي الذهن من مدلول الخبر. 
مكتبي لسان العرب تمه ., طانتقحتة 115 . بنك 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


14 الجزء الر ابع 


" - جملة (وإني لحلوٌ) من الضرب الإنكاري وفيها من أدوات 
التوكيد (إِنَ ولام الابتداء)» ومثلها جملة (وإني لترّاك) . 
بين الجمل الخبرية» وأغراض الخبر وأضريهء والجمل 
الإنشائيةة وعين المستل والمسند إليه فى كل جملة مما يات : 
5 لكلل افرئة من دهرة :ها تعودا 
وعادةً سيفي الدولة الطعنٌُ فى العدا 
دان البكيييات والفراغ والجذده 
عيسية: بلصسيره أن نسي 
 "‏ وما أكثرٌ الإخوانَ حينّ تَعْدَهم 
والخخييم فى اللثانيات قاد 
5 - إنالفي زمن ترك القبيح به 
ه ‏ إنك لتكظِمُ الغيظ. وتحَلَّمُ عند الغضب» وتتبجاوز عدد 
القدرة» وتصفْحٌ عن الزَّلة . 
١‏ - مضت الليالي البيض في زمن الصبًا 
وأتى المشيبٌ بكلا يوم أمييو»+ 
* - قال أبو العلاء المعرّي : 
ولي منطِق لم يرض لي كئة منزلي 
لك 2 الك 5 50 0 
مكتيني لسان العرب تممء., (انتقصقس]]. بور 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس السابع / الخبر والإنشاء 66 


8 - وقال: 
داق وإ قفتت الاخير زيانه 

ا وباك اتبرينطكة م رائر 
4 قال إبراهيم بن المهدي يخاطب المأمون : 


ات فاقتيفنا وأنت للعفوأهل 
فيباق عبقيوة فعمين. وإ شضشعيات فعيدل 


٠‏ والخيرٌ والشر إذا ماعذا 
١‏ ومكارمي عذد النجوم ومنزلي 
مأوى الكرام ومنَرْلُ الأضيافٍ 
5 - ومن يك ذا فضلٍ فيبخل بفضاه 
على فويه تفي نه و1امم 
١‏ قال الجاحظظ : المشورة لقاح العقول» ورائد الصواب: 
والمستشيرُ على طرفٍ النجاح» واستنارة المرء برأي أخيه من عزم 
الأمور وحزم التدبير. ٠‏ 
١‏ اك الحطيئة : 
كبهسوتثٌ وفسصلاف إذاهنا سالتةه 
تهِلل واعخير اهيترزار الميهيد 


مكيب لسان العرب تددم . تانتقنتقة 1[ صر 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الثامن 
5 أنواع الإنشاء 


الإنشاء؛ كما علمتَء هو الكلامٌ الذي لا يحتّملُ الصدقٌ 
والكذس» ولا يصحٌ و يقال لقَائله إنه عاك فيه أو كادضة» ومن 
الإنشاء ما يُطْلْبٌ به حصّول شيء لم يكن حاصلا عند النُطق. 
ربعت اللاققانا الطلبي). وميقة ها لا تطلامه حصول ثسى.: 
وتسكى (الاتقاء فين الطلبي)ء 

الإنشاء الطلبي 

الإنشّاء | الطابي : ما يُطلَّبُ به حصُولٌ شيء لم يكن حاصلا 
وقت | لطالبياة .ويكون.: بصيغ الأمرء والنهي. ؛ والاستفهام. والتمني». 
والنّداء. مثل: «اشمع دكا «لا تؤججل عملك». «أمجتهد 
أنت؟2» «هل تطالعٌ؟»»: «ليت الشباب يعودًاء (يا غافلٌ انتّبه) . 


الإنشاء ع غير الطلبي 
الحم ضر لطبي ما لا يُطلبُ به حصّول شيءء وله صِيعٌ 
كثيرة منها: التّعججبء والقسّمء والمدح. والدرء والترجي.. .مثل : 
«ما أصدقك». «والله لأجتّهدن»» «نعم الخَلهٌ السَّجَاعةُ)» «بئس رجلا 
الجِبَانٌ؛» «لعلَّ المريض يشمّى» . 


ءِ 


الأمر: عنا يَطلتٌ.يه حضول شىء لو يكن حناضل وقت 


مكتبي لسان العرب تم ., مامقحتقة 11 11م 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الثامن/ ١‏ - أنواع الإنشاء /اه 


المطُنُوب منهء وأن يكون الطلبُ على وجه الإيجاب والإلزام. كَقَوله 
تعالى: لووقا بِمَهَدٍ أنه إِدَا عَْهَدثرَ» [النحل: .]4١‏ 

وصيغ الأمر أربع : 

.]١١ فعلُ الأمرء مثل: #حُذِ الحكتب بقوو» [مريم:‎ ١ 

؟ - والمضارع العكرون بلام الأمرء مثل : # لفق ذو سَعَوّ ين 
مَعَْيَْ#» [الطلاق: ل١].‏ 

. واسمٌ فعل الأمر: مثل: «عَليك بالاجتهاد)‎  '"“ 

 :‏ والمصدرٌ النائبُ عن فعله. مثل: #أوَيالوَلِدنَ إحسانا» 
[البقرة: 467]. 

خروج الأمر عن معناه الأصلى 

وقد تخرّج صيمٌ الأمر عن معناها الأصلي إلى معانٍ أخرى 
تَمُْهِمُ من سياق الكلام. وإليك أهمّها : 

١‏ الالتماس» ويكونُ من رفيقٍ لرفيقه» أو من يِذ لنذه. كقوله 
الشاعر : 

يا خليلئَّ خلياني وما بي أو أعيدا إليّ عهد الشَّبَاب 

؟ ‏ الدعاء» ويكون من الأدنى إلى من هو أعلى منه. كقول 
أزل حسَّدَ الحسَّادٍ عني بكبتهم فأنت الذي صيّرتَهُمْ لي خسّدا 

: الإرشادء ولا يكونٌ فيه إلزام» كمّولٍ الأرجاني‎  “* 
كناك سواك !تابيتك تافتة  وما وإن كتت.من أهل المشورات‎ 


3-7 


مكتين لسان العرب ترم ., ماتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


5 ظ الجزء الرابع 
؛ ‏ التمّئّى» ويكون الخطابٌ لغّير العّاقل» كقّول امرىء 
السيون: 1 
ألا أيّها اللْيْلُ الطويلٌ ألا انَل بصّبح وما الإصباحٌ منك بأمثل 
6 التعجيزء كقول الشاعر: 
أروني بخيلا طال عمرًا ببخله وهاتوا كَريمًا مات من كثرة البذلٍ 
آي التهنيد». كقوك الشاعر : 
إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنمْ ما تش 
تطبيق : 
مكو الإنشاء الطلبى؟ والإتشاء غير الطلني» ويكن المراة مين 
الآأمر فيما يأتى : 1 1 
١-اسَلم‏ يزيد فما في الدين من أود 
إذا سلمت وما في الملك من خلل 
١‏ - ليق خُدٍ ألمب يِقُرّو4 [مريم: .]1١‏ 


؟ - فصبرًا في مجال المرايكة مويو 
4 - فنعم صديقٌ المرءِ من كان عونَهُ ْ 
وبئسٌ امرءًا مَنْ لا يَعينْ على الدهر 


1 - (اسلة) جملة إنشائية طلبية استعميلت: فيها ضبغة الأمره 
ويدل الأمرُ فيها على الدعاء لأنَّ الطلب فيها من الأدنى وهو الشاعر 
إلى الأعلى وهو الممدوح . 


مكتين لسان العرب ترم ., ماتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ أرقت تاقعع ترققز] 


الدرس الثامن/ ١‏ - أنواع الإنشاء وه 


١‏ ##حْذ الكتبّ4 [مريم: ]١١‏ جملة إنشائية طلبية 
استّعملت فيها صيغة الأمرء ويُراد بالأمر فيها معناه الحقيقى» لأن 
الطلب فيها موجه من أعلى إلى أدنى على وجه الإيجاب والإلزام. 

7د (ضبيد | إنشاء طلبى) استعمل فبه المصدر اه عن فعله» 
ويراد بالأمر هنا معناه الحقيقى . 

1 - (فنعم صديق المرء من كان عونه) جملة إنشائية. غير طلبية 

فيز الإنشاء الطلبي. والإنشاء عير الطلبي. وبين المراد من 
الأمر فيما يأتى : 

ته جودا ولا نشيدا 

الاتسكيان لتسبخشيري المتندئ 
١‏ - أكرم بقوم يزينٌ القول فعلهمٌ 
ما أقبح الخخلفَ بين القولٍ والعمل 
اد لا تطمهرن إلى الهراتيه قيل أن 
تسكناتهما الآذوات والانسسيات 
5 لء ماووه باس سا ما سيره > 0# 

5 - قال تعالى: #قل تَمِنَعُوأْ فإِنَ مصِيرَكُمْ إِلَ ألثَارِ © [إبراهيم : 
.]”3٠‏ 

فى أخا الجود أغط النان ها أنك مالك 

ولا تعطينّ الناسّ ماأنا قائل 


مكيبيى لسان العرب تددم ., تانتقحتقة 11 بجر 


رابط بديل ورمع تاقعع ترمققرا 


و الجزء الرابع 


ب وكمن على صلن للماس تسكره 
ولايغرّك منهمثغرٌمبتسم 
٠‏ - نِعْمَ المعين على المرُوءة للفتى 
ان لبر الشييدل ننه 
4 قال خالد بنُ صفوان ينصح ابنه: دع من أعمالٍ السر ما لا 
يصلح لك في العلانية . 
4- فيا موت رز إِنَّ الحياة ذميمة 
ويا نفس بجذي إن دهرَّك هازل 
٠‏ - قال تعالى: «يَمَعْسَرَ لَلْنَ والاض إن أسْتطعتم أن تَشدوأ من 
َلَارٍ لسوت وَالْارضٍ كَنمُدُوأ ب تَفْدوتَ إلا بلطن + [الرحمئن : 
7 


مكتبيى لسان العرب تم . طنتة حتق5 1[ باجا 


رابط بديل تترزمة, تاوقعع ترققرا 


5 أنواع الإنشاء 
النهي 


يها 


النهي : طلْبُ الف عن شيءٍ على طريق الاستعلاء 
والإلزام. أي أَنَّ طالب الكَفٌ عن الفِعل يكُونُ أعظّم وأعلى من 
امطاب فك رس سد واحدةٌ؛ وهي لمضار الحقرون بلذ 

هيّة. كقوله تعالى: #ولا كَثْرَبأ مَالَ التو إِلَّا بلى هى أَحَسَنُ»* 
0 د" 

خروج النهي عن معناه الأصلي 

وقد يخرح النهيُ عن معناه الحقيقي إلى أغراض حر م 
نن كراتن الأخوان» ومن ساق الكلاي. بوإليك أهنها: 

١‏ الدعاء كَقّوله تعالى: ##ريًا لا تَوَاخِدْنَا إن شسِينًا 
لمكا > [البقرة: 83؟]. 

؟ ‏ الالتماس» كقّول أحد الشعراء يخاطبٌ صاحبًا له: 
أبعم ويدار جد با اين يا نري تير 

الإرشادء كمّول أبي العلاء المعرّي 

ولاتجلِئ إلى أهل الدنايا فإنَّ خلائقٌ السُفهاء تغد 

؛ - التمني» كقول الشاغر : 

ياليلٌطلّيانومٌرُل ياصُبِحٌقِفْلاتطلم 


كحتيسّ لسان العرب تقم. ماأنتقتتقة1٠.‏ انار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


517 الجزء الر أبع 


4 - التهديد». كقولك لمن هو دونك: ١لا‏ تطغ أمري». 

1 التحقيرء كمّول المتَئبى في هجاء كافور: 
لا تشتر العبْد إلا والعَصَامعةٌُ إن العبيدَ لأنجاسٌ متاكيدٌ 

* - التّوبيخ» نحو: لا تأمر بالإحسانٍ وتسيء. 

الاستفهام 

الاستفهاء : للث العلم بشي غير مثلوم من قيال وأدوالة 
١ : 7‏ 

الهمزة: ويُسْتفْهُم بها عن المفرّد وعن الجملة. فإذا سكل بها 
عن المفرد أتى المسْتفهُمٌ عنْهُ بعد الهمزة مباشرةً» ويُذكرُ لهُ مُعادِل 


00 بأم» نحو: «أخالد سافر أم سعيدٌ؟» وقد تُحذّف (أم) مع 


62 


7 صر ره 


المعاولٍ إذا دلت عليهما القرائن كقّوله تعالى : «قَلَوَا عَنتَ كَمَنْتَ هَدْدَا 
يَاطْيَنا يَإِبرْجِيمَ 43 [الأنيياء :, 15] وإذا سل بها عن الجمْلة امتئّع 
معها ذكرٌ المعادل. مثلٌ: «أُيُصدأ الذهبُ). 
معها ذكْرٌ الْمُعادلِ. مثلٌ: «هل يغقلٌ الحيوانٌ؛» «هل سعيدٌ مساف». 
ومن أدوات الاستفهام أيضًا : (مَنْ) ويسْتمَهّم بهًا عن العاقل» 
و(ما) لغير العاقل» و(متى) و(أيّان) للرهان» و(أين) للمكان.» 
و(كيّف) للحَال» و(كم) للعدد. و(أنّى) وتكون بمغنى كيف وبمغنى 
من أين وبمعنى متى ) و(أيّ) وهمى تضلخ لمعانى الأدوات السَابِقَة 
ويعَيّنُ مغناها ما تضاف إليهِ. وجمِيعٌ هذه الأدوات يسْتَفَهُمُ بها عن 
المفردء بولذلك يكون الجوات. مكها كنيين المتؤول عذة. 


حسم لسان العرب تممء., (اتقصقس][. بجيو 


رابط بتيل ‏ ترقت تاقعع ترققز] 


الدرس التاسع / 51 - أنواع الإنشاء ا 


خروج الاستفهام عن معناه الأصلي 
يخرحٌ الاستفهام عن مغناه الأصلي لأغراض أخرى تفهّم من 
سيّاق الكلامء وإليك أهمّ هذه الأغراض: 
- النّفىي» كقول الشاعر : 
هل الدهرٌ إلا ساعة ثم تَنْمَضي بما كان فيهًا من بلاءٍ ومن خفض 
أق: لثين الذهدٌ إلا ساعة. 
- الإنكارء كقّول المتَنّبي : 
أتلتَمِسٌ الأعداءً بغد الذي رأت قيّامَ دليل أو وضوح بيَان 
فهو يُنْكِرُ على الأعداء ارتيّابهم في عظمة كافور ومجده. 
- التقرير» كقّول جرير: 
الشتم شير هن روكت المطايا وأندى العَالمينَ بطون راح 
فلَيْس قضْد الشاعر أن يسأل. وإنما يريد أن يقَرّر أنهُم حير 
النّاس وأكرمُهم 
؛ - التغظيم»ء كول المتّنبي في الرثاء : 
من للمَخَافل والجَحافل والسُرى؟ فمّدث بِقَقْدِك نيّرًا لا يطل 
فهو يفْصٌد تعْظيمٌ المرئىّ وإجلاله. ولا يريد السوّال عمّن يحل 
محلّه في هذه الأمور. 
التّحقيرء كقّول الشّاعر : 
فدع الوعيدٌ فما وعيدٌكَ ضائري أطنِينُ أَجِنِحَةٍ الذباب يضيرُ؟ 


مكتبت لسان العرب 601 طتعصععيا. َف 


55 ْ الحزء الرابع 


فهرّ لا يقصد السّوَّال عن طنين أجنحة الذباب يضير أم لا 
يضير وإنما يقْصِدْ أن وعيد مهجوّه أشبه بطنين أجنحّة الذباب الذي لا 
يروع ولا يخيف. وفى هذا من التحقير ما فيه . 
- التوبيخ والتقريعء كقول الشا 
حتى متى أنت في لهو وفي لعب؟ 
الا د ات ل الاين ار لد رص فده 
لهوّه ولعبّهء وإ سه وتقريعه على تماديه في لهوه والموت 
ونيد 
ب اللعحي: كقّول الميى : 
أبنت الدهر عندي كُلُ بت فكيف وصلت أنْتِ من الزحام؟ 
فهُو لا يريد من المصيبة أن تذكُر له السّبيل الذي سلكتهُ في 
الوصول إليه» وإنما يريد إنداة كحيو من. وضولها له على كثرة ينا 
يعانيه من المصّائب . 
وهتاك معان 55-0 إليهًا الاستِمُهّامء كالتّمني؛ وَالتَحَسَرء 
والاسعطاء» والااستبعاد. لا تغيب عنّك معرفتهًا إن 253206 
عقْلك وذوققك. 
بين المراد من النهي والاستفهام فيما يأتي : 


وارحم تسياييك من عند ترحم 


ميحكيية لسان العرب ممم . طانتفحتة كي بوصو 


رابط بتيل ‏ أرقت تاقعع ترققز] 


الدرس التاسع/ ” - أنواع الإنشاء 6 


ااا سم مم0 ا 


ل تطيلب الممسحييد والستبخ 
قال تعالى: 9لا فِدُوا في الأرْضٍ بَمْدَّ إِصَلحِهَا 
[الأعراف: 55]. 
؛ ‏ متى يبلغ البنيانٌ يومًا تمامه 
إذا كنت تبنيه وغيرّك يهدم 
ه ‏ هل الدهِرٌ إِلّا غمرةٌ وانجلاؤها 
كينا وإِلّا ضيقةٌ وانفرامجها 
5 لاتنةعن خلق وتأتيّ مثله 
عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 
الأجوبة : 
١‏ النهي هنا يُراد به النصح والإرشادء أن المشكلم لأ يريد 
إلا أن ينصح المخاطب ويرشده إلى عدم الانخداع بمظهر العدو. 
١‏ النهي هنا يراد به التحقيرء لأن المتكلم يريد أن عين أن 
المخاطب حقير وليس أهلا لأن يطلب المجد. 
 *‏ النهي هنا يراد به معناه الحقيقي لأنه طلب الكف عن 
الإفساد على طريق الاستعلاء والإلزام. 
الاستفهام هنا يراد به الإنكارء لآن المتكلم يريد أن يبين 
أن البناء لن يتم مع استمرار الهدم . 
ه ‏ الاستفهام هنا يراد به النفي» لأن المعنى: ما الدهر إِلّا 
غمرة. 


مكيب لسان العرب تددم ., تانتقحتقة 11 نهر 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


كت5 الجزء الرابع 


١‏ النهي هنا يراد به التوبيخ» لأن المتكلم إنما يقصد تأنيب 
من ينهى الناس عن القبيح ولا ينتهى عنه. 
- بين صيغ النهي والمراد من كل صيغه فيما يأتي : 
- لا تطمحنٌ إلى المراتب قبل أنْ 
تسشقكناميل الاذدواث والأاسييينات 
لبلا ايفن ا السب امه 
صعبٌ وعش مستريحًا ناعم البالٍ 
سيت انين ير | 2 
لن تبلعٌ المجد حتى تلعق الضبرا 
: - قال تعالى: #ريّنا ولا تُكَملْنَا ما لا طامَّهَ لَنا يدء» [البقرة : 
١5‏ ]. 
ب ل" ثنته. عم غنث.. 
ب - بين الأغراض التي يدل عليها الاستفهام فيما يأتي : 
ال تاك منت لامب 
وهذي الضبّة الكبرى علاما 
؟ - وهل نافعي أن ترفعٌ الحُجِبُ بيننا 
ودون الذي أمَلتٌ منك حجابٌ 
 *‏ أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا 
ا وسلاد قُغْر 
5: - ومن ذا الذي مودي 
كفى المصيره نيا إن تجن فحابة 


مكتين لسان العرب ترم ., ماتقحتقة 1[ بتار 


رابط بتيل ‏ تخرةقة تاقعع ترققز] 


ه ‏ قال تعالى : #أدّ صن لَك صَدْرَك 49 [الشرح: .]١‏ 
ج - كون ثلاث جمل استفهامية» واجعل الغرض من الاستفهام 
فى الأولى التوبيخ» وفي الثانية التهديدء وفي الثالثة الإنكار. 


سمكتبي لسان العرب حم . طنتة ختقة 1[ بنبوصحص 


رابط بتيل أخرةقة تاقعع ترققز] 


الدرس العاشر 
بت أنواع الإنشاء 


التمنى 

التَّمن : طلبٌ أمر محبوب» تميلٌ إليه النفسٌ» ولكنّهُ لا يُرجى 
لبر 0ك محا وات ييل تمان ربد رن 
كَقَول ابن الرومي في شهر رمضان: 

فليت الليلَ فيه كان شهرًا 2 ومر نهارُهُ مر السحاب 

فهو يطلبٌ أن يكونَّ الليلُ في رمضَانَ شهرًاء وأن يمر النهار 
يد سرع نيا يد السحاته ركايييا انان محيريان رلكنييا 
مسْتَحيِلَانٍ لا يمكنٌ حصُولهما. وقول الشاعر: 

قليثك الكامكين يفدقدوة وليت الثم هد له فطالا 


فما يطلبّه الشاعرُ هو أن يكُونَّ المّرحون بموتٍ مَنْ يرثيه فداءً 
له» وأن يطول عمرّه» وهما مطلبان محيُوبان» ولكئّهما بعيدا التُحقّق 
والحصّول. 
واتاقة الذي وْضعٌ في الأصل للنَّمني هو (ليتَ): كقول 
الشاعر : * 
الشريك ضاي را نا ال سن الست 


0 


وقَولِه تعالى: #يَيتَ لنَا مِثْلَ مآ أوقك قَنرُونُ4 [القصص: 


مكتين لسان العرب ترم ., مانتقحتقة 1[ بتار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس العاش ر/ ك2 أنواع الإنشاء 14 


وقد د" التَمئى بهن» ولؤء ولَعَلٌ. 


فى صورة | سكن اليب 50 0 إليه 


جر عر اسيم 2 22 رس ب 


كَقُوله تعالى: #مَهُل لَنَا من سُفَعَاَ فَيَسْفَعُواْ لنآ» [الأعراف: 07]. 
فهم يعلمون م الشَّفِيع وبُعد تحققةٍ ووقوعه» ولكنهم أئر 1 
منزلة الممكن حصولهء بقولهم (هل) بدلا من (ليت) د مب 
وتَلْهُمَا للحخصول عليه . ظ 
فوله: يمسن ني عي لتق أبن الأنبت © أتتب 
التكوت 8 إغافر: دخزى | فالسطالوتث هنا وهيو ا اينات 
السيمتر ات عمهرد يك في حصوله. 7 استعمل (لعَلَ) موضع 
(ليت) لإبراز المتَمَئّى في صورة الممكن القَرِيبِ الحصول. 
وأما التمئي بلو فذلك للوشعار بعرَّةِ الشيء المطلوب ونُدرته 
وإبرازه في صورة ما لا يُوجد لأن (لو) تدل في أصل وَضعِها على 
امتناع الجواب لامتناع الشرط» كَقّول الشاعر: 1 
ولَى الشبَابُ حميدةٌ أَيَامُهُ لو كان ذلك يُشترى أو يرجعٌ 
فهُو يطلب اشتراء الشَّبابِ أو رجوعه» وذلك غيرُ ممكن 
الحصولء وقَّد استعمل (لو) موضع (ليت) مبّالغة في إظهار بُعدٍ 
داريا 
وإذا كان الأية المحوي: هما ارجى حشولة كان طلله اترجيا» 
وألمَاظه «لعلً» ولاعسى) نحو: لعل الله د بالمفرج»» «عسَى الغَائَتٌ 


مكتبي لسان العرب تدع . تانتقتتقس][. تجنر 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


7 الجزء الرابع 


وقد تسعغمل «لِيْت» في الترججي لإبراز الشسَّيءِ المرجُوّ في 
صورةٍ المستّحيل» وجِغْلهِ كالأمر المتَمَنَى البَعِيدٍ الوقوع كَقَولٍ 
الشاعر : 
ليث العلوك على الأقدار مط فلم يكن لدنيءٍ عنده طمعٌ 
فالمطلُوبُ هنا مطمُوعٌ في حُصُولِهِء وقد استُعملت (ليت) 
موضعٌ (لعَلَ) لإبراز المرجوٌ في صورة المستّحيل مبالغةً في بُعدٍ 
تطبيق : 
بين ما في الأمثلة الآتية من تمنْ أو ترجٌ» وعين أداة كل منهاء 
والغرض المراد منها: 
ليت الكراكيه تددر لي فأنظنيا 
عَقُودٌ مدح فما أرضى لكم كلمي 
؟ ‏ وامًّا لأيام 5 وزمانه 
لو كان أسعف بالمّقام قليلا 
" - قال تعالى: #فَهَلٌ إِلَ خُرُوج بن سَيِيِلٍ4 [غافر: ١١]؟‏ 
؛ - فيا ليت ما بيني وبين أحبّتي 
من البَعدٍ ما بيني وبين المصائب 


١‏ (ليت الكواكب تدنو) جملة إنشائية طلبية للتمنى؛: 


والآداة الدالة عليه هي (ليت»). والتمئى لا يُرجى حصوله 
لاستحالته . 


مكتبي لسان العرب تقام . ماتتقحتقة115. باتنتا 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس العاشر/  ”‏ أنواع الإنشاء 7١‏ 


؟ ‏ (لو كان أسعف بالمُقام قليلا) جملة إنشائية طلبية للتمني» 
والآداة فيها هي (لواء ا الحصول ألا يطمع فيهء وقد 

او اي ا 
والأداة الدالة عليه هى (هل)» والمتمنى بعيد الحصول لا يطمع فيه» 
وقد استعمل (هل) موضع (ليت) لإبرازه في صورة الممكن القريب 
الحصول لكمال العناية به والتشوق إليه. 
والمرجو فيها في البعد عن المصائب كبعذده عن الأحباب» وهو أمر 
لإبراز المرجوّ في صورة المستحيل مبالغةٌ منه في بُعد نيله. 

بيّن ما في الأمثلة الآتية من تمن أو ترجٌ» واذكر السبب في 
استعمال ما جاء من الأدوات على غير وضعه الأصلى : 

: قال المتنبى فى رثاء أخت سيف الدولة‎ ١ 

قليث ظالعة الفتمسين غبائية 

وليت غائبة الشمسين لم تغب 


[الشعراء: 128 ], 


مكتبي لسان العرب نحرم , طأنتقنتقة ]1 بنصندر 


رابط بتيل ‏ أخرةقة تاقعع ترققز] 


ف الجزء الرابع 


مكتيس لسان العرب تحدم ., ماتقحتقة1[. تاكبك 


رابط بديل تترمع., تاقعع ورمقةزا 


الدرس الحادى عشر 
7 أنواع الإنشاء 


النداء 

النداك: دعوةٌ المخاطب للإقبالٍ علّينا بذكْرٍ أسمه أو صَفّةٍ من 
صفاته بعد حرف نائب 27 الفعل (أدعو). مشا : «يا حالدة أَيْ 
على يا غافل) . ْ 

والعستد إليه فن النداء هو الفاعلٌ المستترٌ في الفعل «أدعو) 
الذي ناب عنه حرف النّداء. والمسندٌ هو حرف النداء المتضمن معنى 
الفعل (أدعو) . 

وأدوات النداء تهان: نا» وايا» والعمرفه وان واه داق 
وهياء ووا. 

شيك البعر اوتا لنداء القّريب» أما بقيّةٌ الأدوات 
فيُستعمّل لنداء البّعيد» غيرٌ أنه قد يُنزّنَ البعيد منزلة القَريب فيُنادى 
بالهمزة و(أَيْ). وذلك لبيانٍ أن المنادى على الرغم من بُعده قريب 
من القلب» غيدٌ ناء عن العيان» تقول الوالد يخاطبُ ولده المغترب: 
«أَيْ ارك 

وقد يُنبَّلُ القريبُ منزلةً البعيدٍ فيُنادى بِغيرٍ الهمزة و(أَيْ) 
للأسباب الآتية : ظ 

١‏ للدلالة على أن المنادى رفيع القَدر عظيمٌ الشأن كقول أبي 


نواس : 


مكتبيى لسان العرب حدمء. طانتقحتقة 11 بجر 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


7 الجزء الرابع 


ياربٌ إن عظَّمَتْ ذنوبي كثرءٌ فلقد علمُتٌ بأنَّ عفُوَك أعظمٌ 
؟ ‏ للإشارة إلى أنه وضيمٌ منحط الدرجة. كقولٍ المُرزدق 
يهجو جريرا: 
أولئك آبائي فجئني بمثلِهم إذا جمعتنايا جريرٌ المجامم 
 "“‏ للإشعار بأنَّ السَّامعَ غافل لاه فتَعتبرهُ كأنه غيرُ حاضر في 
معاسك» كنول الشاعو : 
يا أيُها السَّادرُ المُزْوَرُ من صَلَفٍِ ‏ مهلا فإنّك بالأيَاممنخيع 
خروج النداء عن معناه الأصلي 
قد يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معانٍ أخرى تفهمُ من 
الثراتي» ومن ذلك : 
الجر والملامة». كقول الشاعر : 
أفؤادى سفى اليعتاتث: الها تصحٌ والشَيبُ فوق رأسي ألما 
؟ ‏ النَّحَشّر والتوجع» كقول حافظ في الرثاء : 
يا دُرّةَ عت من تاج والدها فأصبّحَتُ جلية في تاج رضوانٍ 


 *‏ الإغراء» ككقولك للجنديٌ المتردّد في الدفاع: «يا شجَاع 


أ بيّن أدوات النداء في الأمثلة الآتية» وما جرى منها على 
بيأن سات ٠‏ 


مكتبي لسان العرب ترم ., ماتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الحادي عشر/ ؛ - أنواع الإنشاء 7 


١-يا‏ من يَرَجَى للشدائد كلها 
يامن إليه المشتكى والمفرّع 
؟ - يا أيّها القلبُ هل تنهاك موعظةٌ 
أى لحدتث: لله طول الدهر نسيانا 
أَحسسينٌ إني واعظ ومؤدّبُ 
فافهم فَإِنَّ العاقلَ المتأدْبُ 
الأجوبة : 
١‏ الأداة (يا) وقد استعملت فى نداء القريب على خلاف 
الأصل إشارة إلى علو شأن المنادى . 1 
1ه الآداة (يا) وقد اسععمات فى نداء القريبب على عدلاف 
الأصل إشارة إلى أن المنادى غافل 0000 
“ - الأداة (الهمزة) وقد استعملت فى نداء البعيد على خلاف 
اقل قر ري أن الحاو حابر ا لقف يقي 2 ليان . 
ب - ماذا يُراد بالنداء في الأمثلة الآتية : 
١-ياموتّة‏ لوأقلتَ عشرته ‏ يايومّهلوتركتهلغدٍ 
؟ يا أيها القَّمّرُ المباهي وجهّهُ ‏ لاتكذبنٌ فلستَ من أشكاله 
 "‏ أقدم أيها الفارس . 
الأجوبة : 
١‏ - يُرادُ بالنداء هنا التحسر والتوجع . 
؟ ‏ الغرض من النداء هنا الزجر. 
"٠‏ المراد بالنداء هنا الإغراء . 


مكتيت لسان العرب ترمء. مانتقحتقة11. باكبنين 


رابط بتيل ‏ رخفت تاقعءع ترققر] 


كأ الجزء الرابع 


التمرين : 
أ- بيِّن أدوات انداء في الأمئلة الاة. وما جرى منها على 

أصل وضعه في نداء القريب أو البعيد» وما خرج منها عن ذلك مع 

بيان الأسباب : 

١‏ كتب أبو الطيب إلى الوالي وهو في الاعتقال 


عع اع 


أيالك رفي وقين شانة ‏ يياتاللجتن وضع العبيد 
دعوتك عند انقطاع الرجا ءِ والموثُ مني كحبل الوريد 
أيا جامعَ الدنيا لغير بلاغة 2 لمن تجممٌ الدنيا وأنت تموث؟ 
“ - أيا من عاش في الدنيًا طويلا كح وني 0 
وأتعب نفسّه فيما سَيَمَنَى | وجمّع من حرام أو حلالٍ 
هب الدنيا ثقاد إلبك عفوًا السسن مضبوٌذلك للزوال 

4 -يا صائد الجحفل المرهوب جانبه 


ضرت تمفييد انثا احياف 
ب - بيّن ما يراد بالنداء فى الأمثلة الآتية : 


باقع بى يافيذة راصن اسبولورنى امسا 
أثريد في السبعينَ ما60 قد كنت في العشرينَ فاعل 

؟ ينا داز عيائكة حبييت سن دار 
مخرث فيك وفيمن فيك البعاري 

“" - يا مظلومٌ تَكَلّمَ (تقوله لمن أقبل يتظلم) . 


؛ -أيا قبرّ معن كيف واريتٌ جَُودَهُ وفك كان هينه النذ والبيحة متراعيا 


مكتبي لسان العرب تقام . مانتقحتقة115. باتنتا 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


1 آم 0 


الدرس الثانى عشر 
الفصل والوصل 


الوضصل: عطف جملة 00 «بالواو). بحو : «الاجتهاد 
نافعٌ والكسّلُ ضار . 

وَالمَصلُ : ترك العطفب بين الجملتينء نحو: لا خَحَرّ 
21 0 [التوبة: ١‏ 4 رانيا ديت اران بالذكر دون بق 
ينا ناد تدرقها إلا خق لرين سنا من تس الذوق, لأا فرعا من 
حروف: العطفب» تن ا سار الام لسري 


فى الالعاء: والترتيب مع التراخي في ثم » ومن أجل ذلك لا يمع 
اششاأة هئ استعمالها. 


مواضع الفصل 
يجب الفْصلُ بين الجملتين في ثلاثةٍ مواضعٌ : 
أن يكون بينهُما اتحادٌ تامَّء وذلك بأن تكونَ الجملةٌ الثانية 

توكيدًا للأولى. وفي هذه الحال يكونُ مغنى الجملتّين واحدًا نحو: 
اليشرحٌ المعلم الدوي : يُوضحٌ غامضة). 

أو بيانًا لهاء وفي هذا الحال تكونُ الثانية إيضاحًا للأولى. 
نحو: #إومًا يطِقٌ عن ألو 20 إن هُوَ إِلَا وى فى 409 [ [النجم: 
4# ]در 


مكتين لسان العرب ترم ., ماتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


98 الجزء الرابع 


أو بدلا منئهاء وف هذه الحالٍ 0 الغانية جزءًا من معنى 
الأولى نحو: «علىٌ يُساعد البّائسين» يُطعِمُهم إذا جاعوا». 

يقال سكي إنديين الخنائين (كجال الاتضال): 

؟ ‏ أن يكونٌ بِيئَهُما تِبَايُنٌ تامّ وذلك بأنْ تختلفا خبرًا وإنشاءًء 
أو بالا تكوة بيتهّما مكاسبةٌ ماء نحو + لا تكذث» إن الكاذبَ 
محتمّرًاء و«الطفّس جميل» خليل تلميذ». ويَّال حينئذٍ إن بين 
انان (كمال الانقطاع) . 

: أن تكونٌ الثانيةٌ جوابًا عن سوال يُْفْهَمُ من الأولى» نحو‎ _ ٠ 

03 700 - ار مخز ل 6ي مم 2 5 - ع 

#وأرجس يِنَبْمَ خِيمَةً فالأ لا تَحَنَ؛ [هود: .]٠١‏ كأن سَائلا سأل: 
فيان قالوا اد سين رأوه قد داخله الخوف؟ فأجيب: تلوأ لا 


مه م 
م 


تَحَنْ» . ويمَّالُ حيئئذ إِنَّ بين الجَملتَين (شبة كمالٍ الاتصال) . 


١‏ إذا قُصدَ إشراكهّما فى الحكم ار اي فليا 
يفْرأْ ويكتبُ» و«نظرث إلى رجل وجِههُ حَسنٌ وخَلفَهٌُ جميل». 

١‏ إذا اتفَقَنَا خيرًا أو إنشاءة» وكائت بيئهُما متاسبة تامّة ولم 
دك شاك فيب ينتَضى المَصلّ بيتهُماء نحو: «الشمسر مشرقة 
والسماء ضافة» و« جعي ولا تكاسا 1 

 *‏ إذا احتلَّمَتا خبرًا وإنشاءةء وأوهم المَصلّ خلاف المقصود 


نحو: «لاء ولظف الله به (جوابًا لمن قال: هل أبلّ المريض من 
علّته؟)) . 


مكتبن لسان العرب تممء., (انتقصقس]]. بور 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


بطفاسشلة اطانا نه تخطاها اسمن مات لجنا 


الدرس الثاني عشر/ الفصل والوصل 749 


57 تطبيق : 

بين مواضع الوصل والفصل فيما يأتى ووضح السبب في كل 
مثال : 
- الرأي قبل شجاعة الشجعانِ هوأول وهي المحلُ الثاني 
سيا وار سور شنض ولد عد ابنقت عهرزك فى آنامث الأول 
*- العينُ عَبْرَى والنّمُوسٌ صوادي سركي جا ل 
؟ - #يسومودَكم سوه الْعَدَاب يُدنحُونَ أبنَآهك:» [البقر 
- كفى زاجرًا للمرء أيامُ دهره رح ل لمات تققد 
وحث العيض اغتذ كزاحر 2 وعلم عاط :ا فل اللتيرار 
» - لا وبارك الله فيك (تجيب بذلك من قال: هل لك حاجة 

أساعدك فى قضائها؟) . 
الأجوية : 

- فصل الشاعر بين .شطرئ البيف. لآن ينها كمال الاتضال 

إذ الشطر الثاني توكيد للأول» ووصل بين الجملتين في الشطر الثاني 
لاتفاقهما خبرًا أو تناسبهما فى المعنى ولأنه لا يوجد هناك ما يقتضى 
الفصل . 

١‏ - فصل الشاعر بين شطري البيت لأن بينهما كمال الانقطاع 
إذ الأول إنشاء والثانى خبر. 

"' - وصل الشاعر بين الجملتين (العين عبرى) و(النفوس 
صوادي) في الشطر الأول من البيت لاتفاقهما خبرًا وتناسبهما في 
المعنى. ووصل بين الجملتين (مات الحجا) و(قضى جلال النادي) 


مكتبن لسان العرب حم . طأنتق 15 بو 


زابط بديل تظزمء ,تاقعع حرقع زا 


وم الجزء الرابع 


للسبب المتقدم عينه. وفصل بين الشطرين لأن الشطر الثاني جواب 
من الشطر الآول. 
0 الجملتين «يَمومُوتكم سل التتاي» [ لبقرة : 
و## يُدحُونَ أ أبنَآه* [البقر لبقوةة 15] لأن بيغييما كمال الاتصال إذ إن 
الثانية ل من اولي 

.فصل الشاعر بيخ شطرى البيث. لآن:ستهما كمال الاتصال 
إذ الشطر الثاني بيات للأول. 

1 - وصل الشاعر بين الجملتين (أعبد كلّ حر) و(علم ساغبًا 
أكر المرار) لأنه أراد إشراكهما في الحكم الإعرابي» إذ كلتاهما في 
محل رفع خبر المبتدأ (حبٌ العيش) . 

لأ روصل بن ماش 4101 ويارك الله قف) للكتاذنييا جا 
وإنشاء وفي الفصل إيهام خلاف المقصود. فبينهما كمال الانقطاع مع 
الإيهام . 
التمرين : 

بين مواضع الوصل والفصل فيما يأتي ووضح السبب في كل 
مثال : 

١‏ الخط مع الدهرإذا ما خخطا 

واخرمعالدهر كمايجري 
ين اياي مين نيال راح 

إن اتكرب يري فى بالد سياه 
*" - ولست بهيّاب لمن لا يهابني 

ولسثٌُ أرى للمرء مالا يرى ليا 


مكتبي لسان العرب تقام . مانتقحتقة115. باتنتا 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الثاني عشر/ الفصل والوصل 4١‏ 


5 ونا الدغير إلا من.زواة قصبائتدض 
إذا قلت شعرًا أصبح الدهرٌ مُنشِدَا 
مقتصذاء واذكر في اليوم غذاء وأمبييات من مالك بعدر ضرورتك». 
5 دانهسوىق الكيتياء 0-6 ومبقيمير 
٠‏ - لا الدمع غاض ولا فوَادُك سال 
١‏ - يقولون إني أحملُ الضيمٌَ عندهم 
اعود بسر نس أن يضام لاظبيسرق 
عق المريضن؟)..: 


17د عافن بقدل هن اراد بسيافه 


ترقت . ما نتقتتقة 1[ تفص 


محكسب. لسان| لعرب رابط بديل تتزقع, وعم جرَمقر] 


0 الجزء الرابع 


1 ابهاالبدتياقفنية 
ل السلابييا لسيبوت 
6 السيف أصدق إنباءً من الكتب 
في حذه الحد بين السحد واللعب 


5-2 


رابط بديل اترزمعة,تاقعع ترققرا 


حتية لساة العرب ققن. ماأنتقتتقة15 | اتناو 


الدرس الثالتك عشر 
الذكرُ والحذف 


الأصلٌ أنْ يُذكرَ فى الكلام كُلُّ لفظ يذُلَ على مغنّى فيه. وأنْ 
يُحذَّفَ منهُ كُلُ لفظ يُعرَفٌ من القّرينةِ ويُمكنُ فهمٌ المعنى المُراد 
دونه . 
ا أداء هذا المعى كاملا مه سكاك 50 لفظ من الاك ره 
الجملة. أن حَدذّقهُ يُجْلٌ بالمعنى. وإدا سكلت: (أين ذهب فريلٌ؟».2 
أمكنكَ أن تُجِيبَ: «ذهبّ إلى النزهة» بدون ذكر «فريد» للعلم به من 
قرينة السؤال. 

غيرٌ أنّك إذا تأمَلْتَ كَلامَ البُلَعَاءِ من الشعراء والكتّاب» وجدتٌ 
نهم يعدلون 0-0 عن هذا الأصل» فيذكرونٌ ما 0 الاستغناء 
عنه» د يحذفون ما لا يوجذ مانعٌ من ذكره. . وما رخخر الذكرَ 
حيئًاء والحذف. حيئًا آخر إلا لأسياب - 87 الكلام 0 وطلاوة. 

فمن أسبّاب الذكر ما يلي : 

زياده 0 والإيضاح»ء كقوله تعالى : «أولِكَ عل هدى 

هه 

0 من رَيَهُم وليك م لْمناحون 402 [البقرة 0" ففي ذكر «أولئك» 
مكدر كين رين الفلاح لهمء كما ثبت لهم الهدى . 

١‏ - بسط الكلام حيتُ يكونُ إِصعَاءً السامع مطل ١)‏ رمسيوا 
عد لدم كقّوله تعالى: وما < 2 تللكت سَمِينِكَ ينمومئ 9 قَالَ هىَ 


مكتيي لسان العرب اس ا 


رابط بتيل ‏ ترقت تاقعع ترققز] 


0 الجزء الرابع 


عَصَاىَ» [طله: .]١18 .١١/‏ ولو قال: «عصاي» لكفى فى الإجابةء 
راتكه اران انه عير الصديت ىناعا ديروت الات قيرن 


0 
ِ 


١‏ ضيقٌ المقام عن إطالةٍ الكلام بسَبَبِ التوججع» أو الخوفٍ 
من فواتٍ فرصة سانحة» كَقَولٍ الشاعر : 
قال لى : كين انى؟ فلك عليل سيد اواك حير يي 

خ* أنا عليل» قخدف المسفد إليه لأنّ المعو جع يختصر 
الوا عر نون ون را تضااك ارا ري وا ات نخدت 
المسندٌ إليه لأنّ في ذكْر تأخيرًا عن توقّي أذاه. 

١‏ جعلٌ المتَعَدَي بمنزلةٍ اللازم» وذلك حينَ يُراد وقوعٌ الفِعْل 
بقَطع النظر عمّا وقع عليه كَقّوله تعّالى: ظمل يَسْتَِى ان يلون 
م ايا 4 اراسي ل 


دللقة 


ونحو: «فلان يحل ويعقّدء ويأمرٌ وينهى» ويضر وينمَع) 
والممُصُودُ إثبَاتُ أنَّ له حلا وعَمْدَاء وأَمرًا ونهيّاء وضرًا ونفْعَا من 
غير تَعَرْضٍ لمفعُولٍ مخصّوص . 

- النّعميم مع الاختصارء نحو: «قد كان منك ما يؤْلم». 
ي: يؤْلمُ كُلَ أحدء فحذف المفْعُولَ به للاختصارء ولو ذَكَرَهُ لأفاد 
النَعمِيمَ» ولكِنْ يفْقَدُ الكلامُ جمال الاختصّار. 


مكتين لسان العرب ترم ., ماتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الثالث عشر/ الذكرٌ والحذف هم 


ال :00 
؛ ‏ ومن الحذف إسناد الفعل إلى نائب الفاعل» فيُحذف 
أي المقرف مه ان عليه نحو: «سُرِق المتاع» فلك تلك الستارق 


7 


يوالعلا ريه أو انجها: نحو: مدا فت الشار 
َأنتَفِروا في الْأرضِ؛ [الجمعة: »]1٠١‏ والمعنى: «قضيثّم»؛ ولا حاجة 
لذكر الفاعل لأنَهُ معلوم. ونحو: «رُفِعَ العَلَّمُ) إذا كنت تجهلٌ من 
وتعدء 
55 

ين أسباب الذكر والحذف فيما يأتي : 

3 الجيد بابي كعل صر شاسع 


-_ م 


والجدّ يفتحٌ كل باب مغلتي 
لان قفتفثت أذنأننا فاسوس اوعدن 
ولك قرار على زأر من الأسدٍ 
ان سمغت الخطيب: يدعو إلى الاتحاة. 
؛ - إذ المرءٌ لم يدنّس من اللؤم عرضه 
فيكبر رداء برتيديية جتيفييسل 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها 
فليس إلى خسن الثناء سبيل 
الأجوبة : 
١‏ ذكر المسند إليه في الشطر الثاني من البيت (والجد) لزيادة 
التقرير والإيضاح . 


مكتبي لسان العرب حممء. مانتقحتقس][. نين 


رابط بتيل ‏ تخت تاقعع ترققز] 


م الجزء الرابع 


5 حذف الفاعل وأسند الفعل إلى نائب الفاعل في (١تُبَتَتُ).‏ 
وسببُ الحذفٍ الخوف عليه. 

" _ حذف مفعول يدعو للتعميم مع الاختصار. 

؛ ‏ ذكر المسند إليه (هو) في البيت الثاني لزيادة التقرير 


ين أسبابت الذكر والحذف فيما يأتي : 
1 وإسي.رايث البخل يزري أهيله 
تاكريت سبي أن بعر 
- قال تعالى: 0 
7 5 رسَداق* [الجن : 
اي 6 لِأَذِنَ يكتبوت الكتب بأندبية ثم يتولون 
هَدَا مِنّ عند الله ته لتذتتها بد نا يبل يْدُ َم يِمَا كَبَْتْ ديهم 
وَوَئْلُ لَهُم يَنَا يَكْسبُود 49 [البقرة: 9]. 
؛ - يقول مُبصرُ الحجل للصيادٍ: حجل! 
© أما والذي أبكى وأضحك والذي 
أمات وأحيا والذي أمرّه الأمدُ 


مكتين لسان العرب تم ., مامقحتقة 11 11م 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الرابع عشر 
التقديم والتأخير 


عرفت أنّ الجملة تتركتُ من مُسئَدٍ إليه ومُسئّد» وكثيرًا ما 
يكونٌ مَعَهما في الجملة بعضُ القيودٍ كالحالٍ والظرفٍ والجار 
والمجرور والمفاعيل . 

رميات ادر رت الي ا ار اهار 
خالدة. 

ووجدت الجارٌ والمجرور والظرف مذكورَيْنِ قبل الفعل في 
بعض الجمل» وبعلة في أكثرهاء بحو : الأسكجيز بك وبك امهيا 
و«عندك أقمناء وأقمنا عندك». 

وليس هذا التقديمم أو التأخيد عبئًاء وإنَّما هناك أَسبَّابٌ تقتضي 
ذلك» نذكدُ لك أهمها : 


يقدّم المسندٌ إليه على المسند للأسباب التالية : 
١‏ لتشويق السامع إلى الخبر وتمكينه فى ذهنه إذا كان المبتداً 
مُشْعرًا بغرابة» كقولٍ المعرّي : 


مكتبي لسان العرب لمء. طانتقحتة5 1[ اال 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


4م 
الحزء الر أبع 


ع 


ا م 07 أو المصاءة ؛ بحو : «(الجائزة وت بهاا. أو 


000 الفعلي» ويكونٌ ذلك إما فى النفى 
وإما فى الإثبات . 1 1 

فكال النفى : ١‏ ما انا قعلت هلاب ا" لمبتدأ المسبوق بنفي 
على لخبي الفعلي قشنا اليشير إلى اممب ردح ب 

جود 0 النفيُ بعده.؛ نحو: «أنا ما فعلتٌ هذا» فيفيد 
التتخصيص أيضا. 

ومغال الانيات: (أنا سعيتُ في حاجتك» أي أنا لا غيرى. أو 
0 وحدي . 1 

ل بر ياو ساي ' بحو : نت ا 

تأكيدٍ نفي البخل عنه مما لو قال 0 عي و 

- لإظهارٍ تعظيمه أو تحقيره» نحو: «رجلٌ فاضلٌ فى الدار) 
أو «رجل جاهل فى المجلس». 


ِقَدُمُ المسند على المسند إليه للأسباب الآنية : 


ب التيخضيفية «المييدل إليه. بحو : ينه على حيرات 1 لض 


0 ٠٠]أى‏ ي أن ملك السملوات والأرض خاصٌ بالله لله ومقصور 
١‏ 5605 


ترق . مانتقتتقة 1[ بنصندر 


مكب لسانا لعرب رابط بديل ترمعظطقعع ترهوذا 


الدرس الرابع عشر/ التقديم والتأخير 013 


؟ ‏ للفنيية عن .اذا المسيفة حكية عن العسند إليه. لا هينه له 
«في أ د تاجرٌ غرف بالأمانة»» فلو قيل: «تاجرٌ في المدينة» 
ا التوهُمٌ أن الجارّ والمجرور (في المدينة) صفة للتاجر. 

١‏ ارا0 الى ذكر كر المسندٍ إليهء نحو: ©#إِب فى حَلَق 
لصَمَوتٍ وَالأَيِضٍ وَلعْيكَفٍ ايل وَالَارٍ لآب يَُوْل دلبب 49 [آل 
عمران: +5١)]ع‏ ذإذا كان في | المستد المقدّم طول شرن التقين إلى 
ذكر المسند إليه كان ذكرّه بعدئذٍ أتمّ وأوقع . 

تقديم المفعول به والجار والمجرور والحال 

- يقدَّمُ المفعول به على الفعل عند إرادة التخصيص» نحو: 
إيّاكَ 1 وإِيّاك نتعين )4 [الشاتحة: 8] أن تيك 
بالعبادة والاستعَانة لا نعبد غيرك ولا نستَعينُ به. 

 '‏ ويُقدّم المفعولٌ به على الفعل لرد الخطأ في التعيين 
كقولك: (خالدًا رُرتُ) ردًا على من اعتقد أك زرت شخصا غير 
الك 

* - ويقدَّمُ المفعول به على الفاعل إذا كان الغرض معرفة 
وقوع الفعل على من وقع عليه لا وقوعه ممن وقع منه؛ نحو: (قتل 
الذئبٌ الصيًّادُ)» فَقَّدّمَ المفعولٌ به (الذئب) على الفاعل (الصيّاد) إذ 

ليس المهمٌ معرفةٌ القاتل وإنما المهمْ معرفةٌ ما قُتِلَ للتخلّصٍ من 
شر 

؛ - وَيُقَدُمُ الجارٌ والمَجرورٌُ لأنَّ التأخيرٌ يُوهِمُْ غير المعنى 
المرادء نحو: 8وَبَاءَ ين أقصًا ) لْمَِسَة كل يَنى» [يس: ١٠]ء‏ 0 
أخَرَ المجرورٌ وقيلَ: «وجاء رجلّ من أقصى المدينة» لعُوْمُمَ 


مكتبي لسان العرب حرم . مانتقحتقة 1[ بصو 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


5 الجزء الرابع 


لمسراسم بالسبيور أي برجل هو من أقصى المدينة؛ 
مَعَ أن المرادّ تعلَمٌه بمعل المجيء ٠‏ ويقدَمُ ار والمجرور أيضًا على 
اه التخصيص نحو: (بك أستجير) . 
- وتُقَدَّمُ الحال على الجار والمجرور في مثل: (مررثٌ راكبًا 
بزيدٍ) لئلا يُتَوَهُمُ أنها من المجرور والمراد كُونُها من الفاعل. 
تطبيق : 
بيّن السبب في تقديم المسند إليه أو المسند أو متعلقات الفعل 
- إن في عدلك وكرمك ورأفتك رحمة بالضعفاء . 
؟ - خيرُ الصنائع في الأنام صنيعة << تنبو بحاملها عن الإذلال 
* - بِيدٍ العفافٍ أصونٌ عرٍّ حجابي ١‏ وبعصمتي أسمو على أترابي 
5 غافل أنت والليالي ححَبالى ١‏ بصنوف الرّدى تروحٌ وتغدو 
- لكل جديد لذةٌ غيرّ أنني ١‏ وجذتٌ جديدٌ الموتٍ غير لذيذٍ 
الأجوية : 
قدم المسنه (في غدلك) للتشويق إلى ذكر الممييد إلية 
(رحمة). 
- قدّم المسند إليه (خيرٌُ الصنائع) لتعجيل المسرّة . 
”"' - قدم الجار والمجرور (بيد العا وبعصمتي) على الفعل 
لإفادة التخصيص . 
قد المسلد (غان) عالى المسكد إلية زأنت). لإناد: 


مكتبي لسان العرب تم ., مامقحتقة 11 1717م 


رابط بتيل ‏ ترقت تاقعع ترققز] 


الدرس الرابع عشر/ التقديم والتأخير 4 


قذم العسعد الكز؟ جديذ) على المستك إليه (لدة) [لتتبيه 
على أن المسند خبرٌ عن المسند إليه لا صفةٌ له. 


اذكر أسباب تقديم المسند إليه أو المسند أو متعلقات الفعل 


عو ساي ااي فيا ريا شان 
1 الث مَمَدَمًا أنه ليت كنا | [الحج: ؟7]. 
” - سواي بتّحنان الأغاريدٍ يَطرّبٌ << وغيريّ باللذاتٍ يلهو ويلعبٌ 
؛ - هفِيه يجَالٌ يرت أن يكطهرْاأ4 [التوبة: .]1١8‏ 
- بل لَه فأعبذ وكُن ين الشَكْرِنَ (463 [الزمر: 17] 
5 - #وإن كدوك فقل في عمل و ل عَمَنُكُْ 4 [ [يونس: .]5١‏ 
“ -ثلاثة يجهل مقدارّها الأمن والضَحة والقوتٌ 
فلاتدن بالمال. مين غيرها لبوالية5 5 ويسائبيوتث 
4 وما أنا أسقمتٌ جسمي به ولآأناافبرمت فى نارا 
8 عند الشدائدٍ 57 الاحوان. 
٠‏ - ##إنّ أَكرمكٌ عِندَ أن انه قد 4 [الحجرات: :]1١‏ 
اب سعيذا كليته - مدحث . 
1ب سليث وافنا على ازيل 


مكتبيى لسان العرب ممم . طانتقحتة 135 وار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الخامس عشر 
المساواة. والإيحاز. والإطناب 


ايو دنجي لقني عن الاي 00 
المساواةٌ : وهي أن يكون ا اللفظ مْسَاويًا للمغنى من غيرٍ 
زيادة ولا نُقصان» كَقَولِه تعالى : را بحيقٌ الف الى إلا يهل # 
[فاطر: ”57] وقول طَرَفَةَ بن العبد : 
ستُبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلا ييآانيك بالأخيار من لم روه 
فإذا تأملت 0 المثالينٍ و- كه الألفاظ نبها - المغاني. 
00 ا مط لما 7 في الزيادة أ فائلة. 


ييا ار اكه الكير باللفظ اليل مَعَ الإبانة 
6 كَقُوله تعالى : لوكت في الْقِصَاصٍ ع4 [البقرة: 119]. 
فإِنَّ لفْظّه قليل ومغناه كُثينٌ أن كيم أن الإِنسَانَ إذا علمُ أَنَّهُ 
متى قَتلَ قْتِلَ تجنّبَ القَتلَ فكانَ ذلك حياةً له ولمن يريد قَثْلَهِ . 
وقول أبي تمام : 
وظلمتٌ نَفْسَك طالبًا إنصاقهًا فعَجِبْتٌ من مظلومة لم تُظلم 


م 
ع وعمير 


يك اله كلف ننتة الحكماك المقنان» واكرهها على الضير فى 
طَلب المجدء فكان كالظّالم لنفْسِهء ولكِنَهُ في الحقِيقَةٍ أَنصَمَهاء 
للها يما تتعدلدة الذد الحيين» والتداء الجميل» قث الواغية 
ظالم . 


مكتبي لسان العرب تقام . مانتقحتقة115. باتنتا 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الخامس عثير/ المساواة» والإيحاز. والإطنات قا 


والإيجارٌ إِمَا أن يكونّ بِتَضْمُنٍ العبارة القَصِيرةٍ معَانيَ كثيرةً كما 
رأّيتَ في المثالين السابقينء وَيُْسَمّى: «إيجازّ قِصَرِاء وإما أن يكون 
03 الا حرا هنك بم 0-207 أكفد 
من جملةٍ مع قرينةٍ تبن المخذوف 5 (إيجازٌ حذفٍ) . 
ل مرىء لدت 
فَقّلْتُ يمينٌ الله أبرحٌ ع قاعدًا 2 ولو قطعُوا رأسي لديكِ وأوصالي 


يريك 5 أبرح . 


أماون ما تفي العراء عن التنجى 
إذا حشرجث يومًا وضاق بها الصَدرٌ 
يريد: حشرجت الروح. وتحوة الأهلذ وسياذه واللقدير : لني 
أهلا ونزلت سهلا. 
وقول المتنبي : 


3 )سسسب 


8 وائيناة على الهره فسَاءنا . 
ونحو قوله تعالى: لوأ عَسَكَ لا رَهَا تكد عا جَآةُ وآ 
م4 [النمل: »8٠١‏ أي : فألقاهاء فاهترّت . 
الإطناث: وهو تأديةٌ المعنى بِلَفْظٍ زائدٍ عنهُ لفائدة» كمّولهِ 
تغالى: ظرَبَ إِقّ وَعنَ لظم ين وَآمْتَملَ الس كببا4 [مريم: 4] 
فومَنُ العَظُمء واشْتِعَالٌ الرأس شيبّاء كلاهما بدلّانِ على مغتى الكبر. 
فالزيادةٌ اللفْظيّةُ هنا لتَفْرير المْتى وتأكيده. 


مكتبي لسان العرب حم طتقطة ف ووو 


رابط بتيل ‏ ترقت تاقعع ترققز] 


1 الجزء الرابع 


فإِن لم تكن الزيادةٌ لمائدة كانف (حَشُوًا) أو اتطويات)ب والحسُو 
هو الزيادةٌ المتَعيّتهُ كَقَولٍ زُهير بن الى فى : 
وأعلمٌ ما في اليوم والأمس قبل ولكنني عن علم ما في غدٍ عمي 
فكلِمة: (قبْله) حشوٌ لأَنَّ الأمس لا يكونُ إِلّا قبْلَ اليوم. 
والتَطويلٌ هو الزيادةٌ غيرٌ المتّعيّة كقّولٍ الخطيئة : 
قالث أمامة لا تجزغ فقّلْتُ لها إنَّ العزاء وإِنَّ الصَّبِرَ قد علِيًا 
كائّت كُلمتان بمغْئّى واحدء كانت إحداهما زائدة» ولا يَتَغَيّرُ المع 
إذا حُذِفت . 
ويكونُ الإطتابُ بأمور عِدَّةٍ مئها : 
ور سر سحن بو عر 7 2 سرس عل 
جعاد! © أمَدَم بم : نا َك 9© مد بانعلير ونين 49 [الشعراء: 
ضدة برضة ‏ 
قبي .ذكر الأنعام والبّنِين بعك للمُبْهَم في قوله: فيا 
تعلمون # . ونحو: «إنّما المرءٌ بأضغرية : قلبه:وليائه): 
فَيْي ذكر (قأبه ولسَانِهِ) ينّضِحٌ المُرادٌ بالأصفّرين لمنْ يجهلّهما. 
١‏ - ذَكُرُ الخاصٌ بِعْدَ العام كقّولهِ تعالى: ##وَلتكن ينك أَنَهُ 
غود إلى لذي وَمرون بالتاوق» [آل عغسصبران: 4غ1], فبالامية 
بالمغروف من جملةٍ الدّعوة إلى الخير» ولكنّهُ خصّهُ بالذكر لبَيَانِ 
مكانه من الشرفٍ والمٌُضل . 


عه 


مكتبن لسان العرب تمه . مانتقحتة115. بكر 


رابط بتيل ‏ تترخة تاقعع ترققز] 


الدرس الخامس غشير/ المساواة. والإيحاز. والإطناب 46 


7" التذييل: ارت خرى مشتيلة على 


ميكناها تأكيدا 0 مم #ودُل جك الْحَقُ وَرَمَقَ الْبَنطِلُ إن 


وهو إما أن أن بكو عجارن مدن العقا إناقن يتتير 
المعْئّى» كُمّول النابعّة 
ولشت بتشعتن اخ 031 على شعثء. | أي الرّجالٍ المهَذّبُ 
درة «أَيْ الرّجَالٍ الدب ة تذييل جار مجرى المثل . 
وإما أن لا يكُونَ جاريًا مجرى المكل لحاجة الجمْلَة اللاحقّةٍ 
إلى اي إيضاج المغنى؛ كَقَولِهِ تعالى: ذلك جزيتهم يما 
0 وَهَلْ حر إِلَّا الْكَسرَ 406 [سبأ: 17]. فالتّذييل قولة: 
وَعَلْ مر إِلَّا لكر 4 وهو غيرُ جار مجرى المثل لأنّهُ غيرُ مُسْتغن 
فى مغناه عمًا قبُلهء إذ المغنى: وهل نجازي ذلك الجزاءً الذي 
اه إلا الكمُور؟ ! 
وقول الشاعر : 
بم لبق جوذك لى كينا أزخله تركتني أصححبُ الذنيا بلا أمَل 
فالئّذِييل هو جملّة: «تركتني أصحبُ الذنيا بلا أمل» ولا يُفْهَمُ 
مكناها إلا ينا سنقها . 
الاعتراض : وهو أن يؤتى في خلال الكلام بجملةٍ لا محل 
لها من الإعراب لغرض. كَقوله تعالى: لوَإَِهٌ لَعَسَدٌ لو تمَلَمُونَ 
عَظِيِمٌ (3) 4 [الواقعة: فشملة (لو تعلموت) متعرضة: 
والغرض منها تعظِيمٌ القَسَمِ وتفخيمٌ أمره. 


مكتيت لسان العرب لمء. طانتقحتة5 1[ اال 


رابط بتيل ‏ تخرةقة تاقعع ترققز] 


35 الجزء الرابع 
اليا 
0 (وأنثت منهم) معترضهة والغرض متهنا التصريح 
باللوم . 
- التُكريرُ لتقرير المعنى في النفسء كقولٍ الشا 
الى معدن الع المول والتدى. هناك ساك القضا والخلق الدرن 
فقّد كرّر «هناك) ليو كد المغنى الذي قصّد إليه وَيُتبْنَه في ذهن 
السامع . 
ودك يكون التكريرٌُ لطولٍ الفصل» كَقولٍ الشا 
إن امرءًا دامث موائيق عهدِهٍ ‏ على مثل هذاإنَّه لكريم 
فتمد كرّر «إِنَّ) لوول ل إِنَ التي في أوَّلٍ السيت 
وخبرها وهو قوله : الكريمٌ). 
5 - الاحتراسش: وهو أن يُذْكْرَ في كلام يُوهِمُ خلاف المقصود 
ما يدف ذلك الوهمّ. كقولٍ طرَّفّة بن العبد: " 
فسَمَى ديارّكِ ‏ غير مُفسِدِها ”ب صوبٌ الرّبيع وديمة تهمي 
فقّد دعا للديار بالسّقياء ولكِنْ لما كان دوامٌ المطر مما يُسبّب 
الخرابّ» دَفْعَ هذا الوهمّ بقوله: «غيرَ مفسدها». 
تطبيق : 
بين المساواة والإيجاز والإطناب مع ذكر السب فنها يلي : 
- قال تعالى: #ومَا نُقَدِمُواً مأ انك ين حَقر بجدوه عِنْدَ الله 


لق 6ل .]١‏ 


مكتبي لسان العرب تم ., ماتقحتقة 11 جما 


رابط بديل تزرجع, تاوعع ورققزا 


الدرس الخامس غدنر | المساواة. والإيجاز. والإطناتب /41 


5 هر 


ي. وقييال: #وأديْل يدك في جيك تحرج سِضَاآء من عر سو ؛ 
اين ؟ .]١‏ 
قال عله «الضغيفه أفية الذكب: 
إن الغشمائين د ومالشتتهاتب 
قدأحوجت سمعي إلى ترجمان 
ِ من يفعل الخيرَّ لا يعدم جوازيّه 
لايذهت الشرف مييق الند والناس 
الأجوية : 
١‏ في الآية مساواةٌ إذ اللفظ بقدر المعنى. 


)7 سه 


؟ - في الآية طناتٌ بالاحتراس» وذلك بقوله: ين غَيْرٍ سُوَعئ» 
[طله: ؟؟] لدفع ما قد يُتَوهّمُ من بياض البَرص ونحوه. 

 '“‏ في الحديث إيجارٌ قِصَر لأنّ معانيه كثيرة وألفاظه قليلة» 
نقد جمع من آداب السفر والعطف على الضعيف ما لا يُعبّرْ عنه إلا 
بالقولٍ المُسهّب . 

4 فى البيت إطناتٌ بالاعتراض» اق ايت عولد هيه 
ريه ل وخبرهاء وهي بجُجملة دعائية لاستعطاف 
الممدوح . 

- فى البيت إطنابٌ بالتذييل» وهو قوله: «لا يذهبٌ الغعرف 

بين الله والناس»» وهو جار مجرى المثل . 
التمرين : 

بين المساواة والإيجاز 0 المييه قيما يلى: 

١‏ واعلم فعلمٌ المرء ينفعه 


أنْ مسوف بافس كاز هيا قينا 


مكتبي لسان العرب درم ., حأندة نتقة 1[ بصو 


رابط بتيل ‏ أخرةقة تاقعع ترققز] 


همه الجزء الرابع 


9 قالث أعراية لرج|ا < ” لله كلَ عدو لك إلا نفسك» . 


2 


١ن‏ مسرل نكن اث تي | 

4 قال 010 «عفشا ع1 عل التضلو 5 لْرْسَطرا # 
[المقواة : 1576 1: 

ه - وقال تعالى: تن يج لتر ]ا © يذخ القتر :1 »> 
[الشرح: 25 5]. 

5- وقال تعالى: طتََمًا اَن نوكت وُجُومهم كم بد 

يمي # [العران: 11555 

- قال أبو تمام : 

4 قال علىٌ كرّم الله وجهه: «آلهَ الرياسة سّعة الصدر» . 


مكتيي لسان العرب تتام. مانتقحتة115. باتبني 


رابط بديل تترزمة, تاوقعع ترققرزا 


القثبية 
من الوسائل البيانيّةٍ التي يلجا إلبها الشاعة أن القادة 

لجلاء شسقة سباي الإدراك . فثال ذلك قول الشاعر : 
يك دام والسيف في قراع الخطوب 

نفك راع سمدوك» يتضننه بالتبجاعة ومصارعة الشدائك» بواراد 
أن يُنْوَهَ بهاتين الصفتين اللتين يمتاز بهماء فعَمد إلى تمثيله بالأسد 
الذي تقوى فيه صفة الشجاعة» ثم بالسيف الذي يكثر استخدامّه في 
عار نه عدا وى عت المطائلة ‏ وان له اكات 

فالتشبيه: بيانٌ مشاركة شيء أو أشياء لغيرها في صفة أو أكثْرَ 
بأَداةٍ لغرض . 

وللتشية ادع أركان هي : المت والهكده ه60 وأداة التثببيه) 
ووجة السّبّه . 

لالم اليف ب ايان ارقي الضيية 

وأداة التشبيه : هي اللفظ الذي يدل على معنى المشابهة. مثل : 
الكاف» وكأنء ومثل ء وشبه » وحاكى» وشابه» ويُضارعَ ‏ ويمائل» 
وجميع هذه الأدوات يأتي المشة به بعدهاء إلا (كأنّ) فيأتي بعدذها 
الوادت نحو: هو كالليتك 00 ومثل السيف مضاءً) ويحاكى 
المه برقةة وذكان البسر هر 1ه وذكأن العكت بساط تفي 


مكتبي لسان العرب حرم . مانتقحتقة 1[ بصو 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


ا الحزء الرابع 
وتفيد (كأن) العتريه إذ1 كان كينها جامذاء والشيك إذ1 كا 
خبرها مشتقاء نحو : «كأنك عالم» . 
وقد نذكة فعل ثنبيىة عن العنبيه وتنتى عن الأداق» اكقرواه 
تعالى: # إذا رأ هم اهم لوا مركا © [ الانسان: .15]: 


وتكون الأداء عضيمر» مفرة؟ ايمر هز السيحاب» أئى : قمر 
السبحان». 

ريحه الشيدة هو الوصفٌ الخاص الذي ي* يشتركُ فيه الطَرّفان. 
وحت: أن يكونَ أقوى وأظهرٌ في ال يس الس بحو : 
«زيدٌ كالغزالٍ سُرعةً»» فالشّرعةٌ التي هي وجةهُ الشبّه أقوى في الغزالٍ 
منها في زيد. 

والتشبيه إذا ذُكرثُ جميمٌ أركانه سمي : "تام الأركان» 
لانت كالبحر فى السياعتا» نانت”؟ مشبّهء والبحرٌ: شابه به. 
والكاف» الأداق سه وعد الشيية 

أنواع التشبيه 


1 العشبية المرشل : ها دكرث نيه الأدائ» تجو لهو كاليخر 
السييه لم در" بالقايي يه نات فدر ا لخر على 


لاي العشمية المجمل : ما لى يذكر فيه وريه الشية: 
«النحو في الكلام كالملح 52 الطعام» . 


مكتبيّ لسان العرب تم ., مامقحتقة 11 جام 


رابط بنيل تتزمع,تاقعع ترققزا 


الدرس السادس عشر/ التشبيه كك 


4 _النشبية المقضل : ماذكد فبة وجة الشتة» نخو: (زيد 
ا 
ء القشبية البليغ : ما خذفت منه الأداة ووجه الشبه نحو: 
«زيذ أسذ) . 
«وثي وثوب الئَّمِرا. ومنه أيضًا المشبّه به للمشبه نحو: «شاهدت 
لكرن الماء اب 
١‏ تشبيهُ التمثيل. ما كان وجهُ الشبّهِ فيه صورةً منترّعةٌ من 
متعدّدٍ ككقول الشباعو : 
رايد فى كد السماء كبره تتاقى على :تبياجة زرقاء 
فوجه الشيره فيه: الصورة الحاصلة عن تبى. مضصىء مشرق 
وإذا لم يكن وجهٌ الشبه صورةً منتزعة من متعدّد» وإنما كان 
0 
- التشبيهُ الضمني: ما كانت فيه أركانٌ التشبيه غير ظاهرة. 
نهو تشية لامع ف المئة الم ب في صورة من ود ادش 
المعرونة بل بلمحات في التركيب ويؤتى به لبيان أن الحكم الذي 
أسيْد إلى المشته ممكن» كقول العنتى : 
0 ماي 0 


مكتبي لسان العرب حدم ., مانتقحتقة 1[ ونير 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


0 الجزء الرابع 


وليس هذا الادّعاءٌ باطلًا لأنَّ المِيْتَ إذا جرح لا يتألمٌ. ويمكنٌ وضع 
العقبية على هنذا النيحو : 

الذي اعتاد الهوانَ لا يتألمٌ منهء فهو كالميتٍ في عدم 
الإحساس بالألم . 

6 التشبيهُ المقلوب: هو جعل المشبّه مشبّهًا به» فيصبح 
الأصلٌ فرعًاء والفرعٌ أصلاء ويشبّه الزائد بالناقص للمبالغة وإيهام أن 
المشبّه أقوى وأتمٌ من المشبّه به ووجه الشّبّه فتعودٌ الفائدة حينئذٍ إلى 
المشَّبِّه به لا إلى المشّبّهء كقول الشاعر : 

وبدا الصباحٌ كأنٌ عُرنَهُ ‏ وجةه الخليفةِ حين يبِتَسِمُ 

فقد جعل وجه الخليفة كأنّهُ أعرفق 4 من عُرَّةٍ الصباح في 
الإشراق والضياء . 

أغراض التشبيه 

١‏ بيانُ حالٍ المشبّه: وذلك حينما يكونٌ المشبّه غيرَ معروفٍ 
الصفةٍ قبل التشبيه» فيّفيدهُ التشبية الوصف. كقول النابغة يمدح 
النعمان : 

فإنك شمسٌ والملوك كواكث © إذا طلعث لم يبد منهنّ كوكبٌ 
فالوجه عِظِمُ حال النعمانٍ» وصِغرُ حالٍ الملوكِ الأخرين إذا 
فيسوأ به. 

؟ - بيان إمكانٍ المشبه: وذلك حين يُسَئَدُ إليه أمرٌ مُستغْرَبٌ لا 

يُمكنُ فهمّه وتصوره إلا بالمثال» كقول البحتري : 


مكتبي لسان العرب تقام . مانتقتتقة11. باتنتار 


رابط بتيل ‏ أرقت تاقعع ترققز] 


كذاك الشمسٌ تبِعُدُ أن تُسامى2 ويدنو الضوءٌ منها والشَّعاعٌ 
وكان ذلك غير ممكن فى مجرى العرفٍ والعادة ضرب ذلك المثل 
لِيبيّنَ إمكان ما قال. 
اه بيات مقدار نال المشكهة وذلك إذا كان المشئه معروف 
الضنة فيل القثبيةه معرفة إجمالية» وكان التشبيه يُبِيّنُ مقدارٌ هذه 
الصفة» كما قال المتنبي في وصفب اميد : 
بال ل يناك سدم تحت الدجى نارَ الفريق خلولا 
فقد شبّه عينى الأسدٍ المحمَرّتين بالنار ليبين مقدارٌ الاحمرار 
وعظمه . 
سوداة ؤوافيية السبينى كبقلةالظيى الشترير 
شبّه سوادّها بسوادٍ مقلةٍ الظبى تحسيئًا لها. 
ه ‏ تقبيح المشبّه: وذلك ليكرّةَ ويُرِعْبَ عنه» كقولٍ المتنبي في 
هجو كافور : 
فغرضه تقبيح المشبه لأنَّ قهقهة القردٍ ولطمّ العجوز تَفِرٌ منهما 
النفسٌ . 


مكتبيى لسان العرب حدمء. طانتقحتقة 11 بجر 


رابط بتيل ‏ أخرخقة تاقعع ترققز] 


0 الجزء الرابع 


أ عيّن فيما يأتي المشبّه والمشبّه به ونوع التشبيه مع بيان 


١-أنت‏ نجمٌ في رفعةٍ وضياءِ 2 تجتليك العيونُ شرقًا وغربًا 

5 - كم وجوه مثل النهارٍ ضياءة ‏ لنفوس كالليل في الإظلام 

#ب إذا زلت منت الود فالمال غتن. بوكل الذى قوق العراب كرات 
ة ‏ الحمية من الأنام» كالحمية من الطعام. 


الأجوبة : 


حذفت الأداة وذكر وجه 
الكنية 
ذكرت الأداة ووجه الشبه 


ذكرت الأداة ووجه الشبه 


حرفت الآداة ووحة الشيه 


ذكرت الأداة وحذف 
وجه الشبه 


ب - بيّن فيما يأتي المشبه والمشبه به ووجه الشبه ونوع التشبيه 
من حيث الوجه : 

١‏ قال شاعر في وصف بحيرة في وسط رياض: 
كانهيا فى نهارها قم جنايدمن حجناتياظل 


مكتبي لسان العرب تقام . ماتتقحتةقة115. باتنتار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس السادس عش ر/ التشبيه ه١٠‏ 


؟ ‏ والنفس كالطفل إن تهمله شبٌ على 
507 
* - قال المتنبي يصف أسدا : 
يطأالثشرى مترفقًا في تيهه ‏ فكأنهآس يجسٌ عليلا 


؛ - وتراه في ظُلم الوغى فتخالهُ 2 قمرًا يكرٌ على الرجالٍ بكوكب 


القمر وقد أحاط به 


سواد الليل 


ج ‏ بيّن المشبه والمشبه به ونوع التشبيه فيما ياتي مع ذكر 
الأسيانه: 


١‏ وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكنْ معدِنُ الذهب الرَغامُ 


مكحتي لسان العرب ترمء. مانتقحتقة11. تبني 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


١‏ سيذكرّني قومي إذا جد جِدَّهِمْ ‏ وفي الليلةٍ الظلماء يُفتقد البدر 


9 تزدحمٌُ القُّصّاد في بابه 2 والمنهل العذبٌ كثيرٌ الزحام 


بيّن المشبه والمشبه به ونوع التشبيه فيما يأتي مع ذكر 
الآسياب: 
١‏ وليل كموج البحر أرخى سدوله 2 عليّ بأنواع العموم ليبتلي 


؟ .وكا الهيلال نون ليع غرفت فى مبحيفة ررفاء 


مكتين لسان العرب ترم ., ماتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


0 7 [1 1 1 


1140101000000 1 11110101 ذا 0 


" - «ترف الْقَمَ ذا سر عتم أعجَادُ عل ع4 [الحاقة: 
ا |. 
؛ - كأن سهيلا والنجومٌ وراءء 2 صفوف صلاة قام فيها إمامّها 
قال ابن المقفع: الدنيا كالماء المالح كلما ازددت منه شربًا 
ازدوت عغطنا: 
5 - لا تنكري عَطل الكريم من الغنى 
فالسير حيرت لليكان العابي 
لان انا كالهاء إن :رضبيث صفاء وإذا ها سسخطث كت لهييا 
4- فإن تفق الأنام وأنت منهي فإن المسك بعضٌ دم الغزالٍ 
4 - سارت بنا السفينة في بحر كأنه جدواكء وقد سطع نور 
البدر كأنه نورُ محيّاك . 
٠‏ -الرجلٌ ذو المروءة يُكرّمُ على غير مالٍ كالأسدٍ يُهابُ وإن 
كان رايضا. 1 
-١‏ تحطمنا الأيامُ حتى كأننا رُجاجٌ ولكن لا يُعادُ لنا سَبْكُ 
5 - ضحوك إلى الأبطال وهو يروعُهم 
وللسيفٍ حد حخين يسطو وروتقٌ 
- ويلاه إن نظرث وإن هي أعرضتٌُ 
وقع السهام ونزَغغهُنَ ليم 
8 أحبِنْ لهم ودونهمٌ فلاةة 2 كأن فسيحًها صدرٌ الحليم 
8 د وكان ليه اليقيب سيان نيفده 


-ه 


مكتبين لسان العرب لمء. طانتقحتة5 1[ اال 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


م١١‏ الجزء الرابع 


- الال ب نفعا وضرًا. 

/ا١-‏ والبدر فى فق السماء كغادة بيضاءً لاحت فين ثيانت حداد 
1 العسز سك والوجوه .دنا يه واطتراف الاقف ععة 
4 - كأنْ مُثار النقع فوقٌ رؤوسنا22 وأسيافنا ليل تهاوى كواكبة 


مكتيس لسان العرب تدم ., مانتققنة1]15. بن 


رابط بديل زمه تاقعع ذرقعرا 


الدرس السابع عشر 
الحقيقة والمجاز 


لفت كانت سيدا 55 «الأسد) 0 50 و«العَّيثْ) 


للمطر الساقط من السحاب,. و«القَّمّر؛ للكوكب الذي ثير ارضينا 


-ّ 


غات 


3-3 


إذا امتشييت بياس الشرضي منانا الأصلن؟ ٠»‏ وكان في 

ويسم المفضصوة: نيت انها 11 

والمجازٌ في اللغة: التَّعدَي. من قولهم جرت الموضمع إذا 
تعديتة: فيتّضحٌ من ذلك أنهُ سُمَيَ مجَارًا لأنَهُم حاروا به.موضة 
الأصلىّ» ا جاز هو مكائة الذي وضع فيه ا 

وفي الاصطلاح. يُسَمّى «مجَارًا لْعَويّاا كُلُ لفظٍ استُعملَ في 
غيرٍ ما وَضِعٌ له لعلاقةٍ مَعّ قرينةٍ مانعةٍ من إرادةٍ المعنى الحقيقِى . 

فإذا قلنا مئلا: «فلانٌ يتكلم بالدرر) فإننا نقُصِد بالدرر الكَلِماتِ 
سيد ابي تمي بر باجيسة 7 --- 


ا ع لا ع 26 


المشابية بينهما في الحسن» والمانم من إرادة المعنى الحقيقي هو 
قريئّة «يتكلّم) . 

وإذا تأملنا قولَّه تعالى: يَِعَلُونَ أَصَيِعم 4ه ءَادَاهِم4 [البقرة: 
85] أدركنًا أَنَّ الأصابعٌ ممُصودٌ بها «الأنامل»: فهى مُسْبَعمَلَةٌ فى 


ل 0 تقزم ., مانتقتتقة15[. بنوبنوحيو 
محكدكيى لسان العرب رابط بديل تترمع., تاقعع قرمقةزا 


١1١‏ الجزء الرابع 


غير ما وُضِعَتْ لهُ لعلاثة أن الأنملة جزء من الإصبّع ؛ فاستعمّل الكل 
لسر وقريئة ذلك نهُ لا يُمِكِنُ جعلْ الأصابع بتمامها في 
الاذان. 

وللدّلالة على كُوْنِ اللفظٍ مجارًا لا بد من علاقَةٍ وقريئة. 

فالعلاثَةٌ هي الارتباط الملْحُوظٌ بين المغنى الأصلى لِلفظ 
والمغتن العاركن الذى امستغعيل في ا ا د 
الكَلِماتِ الفصيحة والدّرر في المثّال المتقدّم ؛ وكالرمز إلى جزء 
ا بذكر كُلَهِ في | الآية. فالعلاقة ذا قد تكونُ لسن . وقد 25 
عا 

والقَرِيئَةُ هي ما يُنبّهُ الذهنّ إلى أنَّ اللفظ غيرُ مُسْتعْمَلٍ بمغناه 
الحقيقي» ويُفصحخ عن المعنى المُرادٍ مْهُ» مثلُ: «رأيتٌ بحرًا يغطي 
المحتاجين» فإِنّ كَلِمَة «يُغطي) هى القَّريئَهُ ا ولت على أن الفط 
البَخْرِ لم يُسْتَعْمَلْ بمغتَاهُ الحقيقيّ» الجر ل د 
جوادٌ كريم. 

وهي نوعان: لفظيّة» وحاليّة . 

فاللفظيّةُ : هي التي تُذكَرُ في الكلام» كما رايت فى المنعال 
السبايق . 

والحاليّةُ: هي التي تُفْهُمُ من سياقٍ الكلام وتُدرك بالعقّل كول 
المتئبى في سيف الدولة : 
مالا 00 


وهو التمنان يا سيف الدولة نفسةه كما ليه من قار 


مكتبي لسان العرب تقام . مانتقحتقة115. باتنتا 


رابط بديل اكزقة. جاقعع خرمقةز] 


الدرس السابع عش ر/ الحقيقة والمحاز ١١١‏ 


الأول» والعلاقّة هي المشابهةٌ في المضّاءء والقَّريئَةُ حاليّةٌ تُفْهِمْ من 


دن ثبيا ران الكلواتف: المبعيلة العا سنيدا .و السعيلة 
مجازي مع بيان العلاقة والقرية لفظية أو حاية 
قاذ الت الشسس التي في سمائه 
؟ ‏ ومامات حتى مات مضرب سيقه 
فين الضيرت واعتعلث عليه المسيير 
لاس الحذر سيفا بين فكيك. 
5 - فإن أمرض فما مرض اصطباري 
وإن جد فباخد عفابي 
5 رعت الغنم الغيث بعد هطولٍ الغيث . 
الأجوبة : 
١‏ الشمس في الشطر الأول: حقيقة. والشمس الثانية: مجاز 
علاقته المشابهة في الإشراق» والقرينة لفظية وهي: (في لثامه). 
اد هات الآولى: يحقيقة. ,ومانف الثاتية جار لآن. المضرت ١‏ 
يموت والعلاقة المشابهة (الانكسار كالموت)» والقرينة لفظية وهي : 
(مضرب السيف) . 
لان كلية (سينا) منهاز آداة يه اللسان»: والعلؤقة المشابهة سد 
السيف واللسان في الإيذاءء والترينة لفظيّة وهي: (بين فكيك). 


مكتي لسان العرب حدم . مانتقحتةك1]. وبنير 


رابط بديل ‏ تخت تاقءت ترققز] 


01 الجزء الرابع 


: - أمرض الأولى : حقيقة. وأمرض الثانية مجاز أن 
الاصطبار لا يمرض» والعلاقة المشابهة بين قلة الصبر والمرض 
وكلاهما يدل على الضعف» والقرينة لفظية وهي: (اصطباري) . 


- الغيث الأولى مجاز يراد به الكلأء والعلاقة غير المشابهة. 
والقرينة لفظية وهي: (رعت الغنم)» والغيث الثانية حقيقة . 
التمرين : 

ين الحقيقة والمجاز مع ذكر العلاقة والقرينة فيما يأتي : 
- قال المتنبيى وقد سقط مطر على سيف الدولة : 
جمالةٌ ذا الحسام على حسام وموقمٌ ذَا السحاب على سحاب 
؟ ‏ قال المتنبي في المديح : 
فيومًا بخيل تطردٌ الرومٌ عنهمٌم 2 ويومًا بجودٍ تطرذ الفقرَ والججدبا 
" - بلادي وإن جارث علي عزيزة 2 وأهلي وإن ضنُوا عليّ كرام 
؛ - بئيتٌ بيونًا عالياتٍ وقبلها 2 بنيتَ فخارًا لا ُسامى شواهقه 
ه - وما من يد إِلَّا يدٌ الله فوقها ولا ظالمٌ إلا سيّبلى بأظلم 
د إذا اعت سيفيه الدولة اعقلت الارض: 
"٠‏ - قال البحتري 

إذا العينٌ بح ل ا 


- واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتئيَّ القمرين في وقتٍ معا 


مكتبي لسان العرب تقام . مانتقحتقة115. باتنتا 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الثامن عشر 
الاستعارة 


تامام الدرس السابقٍ أنّ المجارٌ اللّمَويّ لا بد لهُ من 
غلاقة قربط بين سعتين اللفظ الحقيقيَ ومعناه العارض. وان عدزه 
العلاقَةَ قد تكونٌ المشابهة وقد تكونٌ غيرّها. فإذا كانت هذه العلاقة 
هي المشابية سني المجاز استعارة. 


1 


تالاستعارة : من المجاز اللغوئ وهى تكبية خف أحد ارقف 
ووجة شبههء وأداته وعَلاقتّها المشابهة دائمًا. 

والعشسه يسم مستّعارًا له والمشيه يه سحى مستعار .هكد ما 
وجه الشْبَهِ فيسمّى الجامع . لحو : ارايت بحرًا يخطت)2. ا اه 
واسمٌ العلم فصيمَ اللسانٍ. فقد استُعْملَت كلمةٌ «بحر» فى غير مغناها 
الحقيقى» والعلاقة حى المشايهة بين الخطيب فى .شع غنليه 
ومعرفته» والبحر في امتداده واتساع زقعته. والقريئة لفظية وهي 
«(يخطبُ؟. 

وفى هذا المثالٍ» | لمستعارٌ له هو الخطيتٌ» والمستعارٌ منه هو 
البحر . 

أقسام الاستعارة 

تنقسم الاستعادة إلى تصريحيّة ومكنيّة. أ واصليّة» وتمعبّة» 

وموتيخة ومجرّدة. 027" 


مكتي لسان العرب لصم . ماتقحة 115 ك1 


رابط بتيل ‏ تخرةقة تاقعع ترققز] 


د الايتعارة التضريدة: هي ما صُرّح فيها بلفظٍ المشبّه 5-5 
ككقول الشاعر : 
ا إل سرس رسو 
نفل استعار القهز وهو العفكه نه العدعون فى الكاذم 
لممدوحه وهو المشّبَّهَ المحذوف. 
؟ - الاستعارة المكنيّة: وهي ما حَُذِف فيها المشبّه به. وَرُمرٌ له 
بشيء من لوازمهء كُقولٍ الشاعر: ظ 
وإذا العنايةٌ راقبتْكَ عيُونُها نَم فالمخاوف كُلْهنَ أمان 
يدر ترام الملا الوا ير ناقور ادن 
وار لم العيون. 
الأتشفارا الآأصتة: تكون الاستعارة املد إذا كان اللفظ 
الذي جرث فيه اسمّا 1 نلحو: «رأَيتٌ عدا شاكي السلاح» 
فكلِمةُ «أسد» استعَارةٌ تصريحية» وهي في الوقتٍ نفسِهء استعَارة 
أصلية لأنّها اسم ا 
الايتار: التبعنة : تكون الاتبيعارة تبعنة إذا قاث اللقظ 
الذي جَرَتْ فيه مشْبَّقًا أو فغلاء 0 «يقتلٌ الكسْلانُ الوقتَ» فكلمة 
«يقتل) افيتعارة اضريحية ذه نيها. :: تضييع الوقتٍ 577 بالقتل , وهي 
إلى ذلك» استعارة تبعيّة م فل 


وكلُ استعارة تبعِيّة يصِح أن يكون في قرينتها استعارة مكنيّة . 
غير أنه لا يجورٌ إجراءً الاستعارة (أَيْ: ذكرُ نوها وأصلها) إلا في 
واحدةٍ منهما لا في كلتيهما معا. 


مكتبي لسان العرب حطمء. طاتقطةة 11 بجر 


رابط بتيل ‏ تخرةقة تاقعع ترققز] 


ف فكلمة «يقمًل») فى المثال الساين استهار: نص ع تبعيّةع 
وقريكتها: «الوقت4.. لذلك يمكن إجراء الاستغارة فى القريئة نفسهًا 
فقّط فَتَعمَول: 


- 
«* 


شَبّه الوقتٌ بإنسانٍ أو حيوان» ثم ذف المشبّهُ به ورُمرٌ له 
بشيء من لوازمه وهو إمكان وقوع المَثْلٍ عليه؛ على سبيل الاستعارة 

ه ‏ الاستعارة المرشّحّة: ما ذَكرٌ منها مُلائمٌ الْمُسْبَّهِ به» نحو: 
١رأيت‏ بحرًا خِضَّمًا على فرس». فالبَّحرُ مُسْتَعارٌ للكريم» وذكرٌ كلمة 
١اخضًمًا‏ ترشيح . 

5 الاستعارةٌ المجَرّدة: ما ذكِرَ معها مُّلائمُ المشَّبِّهء نحو: 
«رأيت بحرًا على فرس يُعطِى). فالبَّخْرٌ مُسْتَعارٌ للكريم» وذكْرُ العطاء 
نجريد . 

'٠»‏ - الاستعارةٌ المُطلقّة: ما لم يُذكر معها مُّلائمْ المشه أو 
المُشَبِّهِ به» نحو: «رأيتٌ بحرًا على فرس». 

الاستعارة التمشلية 

الاستعارة التَمْثِيلية: تركيبٌ استعمِل في غير ما وَضِعٌَ لهء 
لعلاقة المشابهّة» مع قرينةٍ مانعةٍ من إرادةٍ معئّاه الأصلي . 

مثالٌ ذلك قولك لمن يُسِيءْ ثم يرتَّقِبُ إحسانًا: «إِنّك لا تجني 
من الشوك. العنب). 

نانك .قن استعملق هذه الحثلة فى غير مثناها الحقيقى» لأن 
المخاطبّ لم يزرعٌ شوكًا ولم يتَوقَعْ أن يجني مئه عتبّاء وإنما تقُصد 


مكتبي لسان العرب حرم . مانتقحتقة 1[ بصو 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


١15‏ الحزء الرابع 


تشبية حالٍ المسِيء الذي يثْتَظرُ إحسانًا بحالٍ من يزرعٌ شوكاء ثم 
وكرة من المشته واليشئه يهفى الامشعارة التنعيلة لأ بذ أن 
كو صورة ملتاعة مع متعدده والعلاقة يينهما تكون داتما المشابهة: 
والقَّريئَ حاليّة . 
تطبيق : 
أ عيّن الاستعارة التصريحية والمكنية وأجرها فيما يأتي : 
١‏ قال السريٌ الرّفاء في السمن : 
كز ولبجئة كان مواد :الاك. ل المذى لهاسواق الاهاتب 
؟ ‏ وقال أبو العتاهية يهنىء المهدي بالخلافة : 
أتغه الكلافة محتادة إليه تححزرز أذيالها 


١‏ شُبّهت السفينة بالزنجية بجامع السوادء ثم استعير اللفظ 
الدال على المشيه به وهر نيجة للمشده زهر السفيذة على سيول 
الاستعارة التصريحة». والقريتة حالية: 

وشُبّه الطَلاءُ بالإهاب بجامع أن كلّا يسترُ ما تحتة» ثم استعير 
اللفظ الذا على المشته به وهو الاهاب للمشته وهر الطلاء» على 
سبيل الاستعارة التصريحية» والقريئة حالية. 

١‏ - شُبّهت الخلافةٌ بالغادة» ثم حُذف المشبه به ورُمز إليه 
بشيء من لوازمه وهو «تجرًَرٌ أذيالها» على سبيل الاستعارة المكنية. 
والقرينة إثبات تجرير الذيل للخلافة . 


مكتبن لسان العرب تممء., طاتقصقس][. بور 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الثامن غثكسر/ الاستعارة ١ ١1/‏ 


ب - بيّن الاستعارة الأصلية والتبعية فيما يأتي : 
١‏ قال البحتري في وصف قصر: 
ملأت جوانبة الفضاءَ وعانقث شُرُفائهُ قِطعَ السحاب المُمطِر 
؟ - قال السري الرّفاء يصف شعره: 
إذا ما صافح الأسماعَ يومًا ‏ تَبِسَّمتٍ الضمائرٌ والقلوبٌ 


١‏ - شُبّهت ملامسةٌ شُرّفاتِ القصر لقطع السحاب بالمعانقة 
بجامع الاتصال. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» ثم 
اشتّقّ من المعانقة بمعنى الملامسة (عانق) بمعنى (لامس)ء 
والامتعارة لصريحة بعية. 

؟ ‏ شبّه وصولٌ الشّعر إلى الأسماع بالمصافحة بجامع 
التلاقي» ثم استعير اللفظ الدالُ على المشبّه به للمشبه» ثم اشتق من 
المصافحة بمعنى الوصول (صافح) بمعنى (وصل إلى الأسماع)». 
فالاستعارة تصريحية تبعية . 

ويجوز لك هنا أن تضرب صفحًا عن إجراء الاستعارة في 
(صافح) وتُجريها مكنية في (الأسماع) . 

وفى الضمائر والقلوب: استعارة مكنية أصليّة . 

ج - بين نوع الاستعارات الآتية وما بها من ترشيح أو تجريد أو 
إطلاق : 

١‏ قال بعضهم في وصمف الكتبة: 


لنا جلساءً لا تَمَنُ حديئهم أآلبَاءُ مأمونون غَيْبًا وَمِشْهَدَا 


محكتبيى لسان العرب حصمء.طاتقصة كنا بجر 


رابط بتيل ‏ تخت تاقعع ترققز] 


ااا الجزء الرابع 


١‏ - فإن يهلك فكلُ عَمِودٍ قوم من الدنيا إلى هلك يصيرٌ 
"قوم إذا الشرٌ أبدى ناجذيه لهم ١‏ طارواإليه رّرافاتٍ ووحدانا 
الاجوية : 

١‏ - في (جلساء) استعارة تصريحية؛ أصليّة. وقد جاء في 
الكلام ما يلائم المشبه به (جلساء)؛ أما الملائم فهو: (لا نمل 
حديثهم) (ألبّاء) (مأمونون غيبًا ومشهذا) ففي الاستعارة ترشيح . 

؟ ‏ في (عمود) استعارة تصريحية أصلية» وقد جاء في الكلام 
ما يلائم المشبّه (رئيس القوم)» أما الملائم فهو: (إلى هّلك يصير) 
ففي الاستعارة تجريد. 

" - شبه الشرّ بحيوان مفترس» فالاستعارة مكنية أصلية» وليس 
في الكلام ما يلائم المشبه به أو المشبّهء فالاستعارة مطلقة. 

ق. ين الاستعازة التمفيلة وأجرها فيما يأتي : 

١‏ - أنت تنفخ في رماد. 

؟ - لا يُلدعٌ المؤمن من جحر مرّتين. 
الأجوبة : 

١‏ - شبّهت حال من يُلحّ في أمرٍ يتعدّرُ نيله بحالٍ من ينفخ في 
وماد جارد جات 2251 ويب" يعم بي سيناين منصدس 
لم امتعير التركيث: الدال على المشتهنيه للمقته على فبيل. الانتعار: 
الفمقلية. والقريلة بعالة: 1 

؟>.شبهت حال من يشطىء هرة فقستفيد من نقطقه: قل يعوة 
إليه؛ بحال من لّدع مره من جحر ثم احترس فلم يُلدغ ثانيةٌ من 


مكاي لسان العرب تقام . مانتقحتةق115. باانتار 


رابط بتيل ‏ تخت تاقعع ترققز] 


الدرس الثامن عشر/ الاستعارة 0 


اا اماما ايك 


الجحر نفسهء بجامع أن كلا استفاد مما وقع له وجرّبه» ثم استعير 
التركيتٌُ الدال على المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التمثيلية» 
والقرينة حالية . 
التمرية : 
أ مير الاستعارة التضريحية؛ والانشعارة المكنية». واجرهاء 
نيما رالى! 
١‏ - قال البحتري يصف الربيع : 
أتاك الربيعٌ السرم لع فسا 
من الحسن حتى كاد أن يت كها 
؟ ‏ لا يمتطي المجد من لم يركب الخطرا 
ولا ينال العُلا من قدّم الحذرا 
 “*‏ قال المتنبي وقد قابله ممدوحه وعائقه : 
فلم أرَ قبلي من مشى البحرٌ نحوه 
ولارسي” قامتٌُ تعانقهالأسَْكُ 
ى قال ايخ. المعتر : 
ججمع الحقٌ لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحا 
ه ‏ قال دعبل الخزاعي : 
لا تعجبي يا سَلمْ من رجل ضحكٌ المشيبُ برأسِهِ فبكى 
5 قال المتنبى يصف قلما : 


يمجُ ظلامًا في نهار لسانه ويّفهم عمّنْ قال ما ليس يسمع 


مكتبيّ لسان العرب تم ., مامقحتقة 11 11م 


رابط بنيل تترزمع,تاقعع ترققزا 


ا وسنصسسسوورسسجوسسجوجو سب موسا الام ا 


١‏ عمينا البدهيم يشابة لبح باهم الشايد 
6 - قال الحجاج يتوعد أهل الكوفة: إني لأرى رؤوسًا قد 
أيتعث: وخان قطافها. 
1 قال المتنبي يصف دخول رسول ملك الروم على سيف 
الدولة : 
فاقيل يعشى فى البساط وما درى 
إلى البحرٍ يسعى أم إلى البدرٍ يرتقي 
٠‏ قال المتنبي : 
غاض الوفاء فما تلقاه في عِلةَ 
وأعوز الصدقٌ في الإخبارٍ والقّسّم 
بي عيبن الاستعارة الأصلة والاستعارة التبعية فيما يأتى : 
١‏ - وتحيي له المال الصوارمٌ والقنا ويقتلٌ ما تحيي التَبسّمُ والبجدا 
وتات فلب المرء قاكلة له إن النسييياة دقاتد وتعوان 
 “‏ قال المتنبي : 
أما ترى ظفرًا حلوًا سوى ظفر تصافحث فيه بيض الهند واللمم 
ال السرى الرماء: 
مواطن لم يسحب بها الغيُ ذيله وكم للعوالي بيتها من مساحب 
ه ‏ #أهدنا أرط ميم 40 [الفاتحة: 1]. 


د - بيّن ما في الاستعارات التالية من ترشيح ار تعر نك أ 


0 د تقتقت . تانق تتقة1[. بصني 
مكتبي لسان العغرب رابط بديل تزرجع, تاوعع ترقة زا 


. زارني جبل ضقت ذرعا‎ - ١ 
: ب تطق الخطبيه بالدورن برافة ثمينة» قارتاحيت: لها الأسماع‎ 
: قال المتنبي‎ - "“ 
في الخدّ إن عزم الخليط رحيلا مطر تزيذ به الخدودُ محولا‎ 
. أضاء رأيك الظلام‎ 6 
فى أطباء واف مشكاذت: الاموو.‎ 
الأمثال التالية استعارات تمثيلية» افرض حالا تجعلها‎  ه‎ 
: مشبهًا لكل منهاء ثم أجر الاستعارة فيها‎ 
تصرخ في واد.‎ تنأ-١‎ 
. هو يبني قصورًا بغير أساس‎ - ١ 
لكل جوادٍ كبوة.‎ 
تصيّده الضرغام فيما تصيدا‎ ١ ؛ - ومن يجعل الضَّرغامَ للصيد بازه‎ 


كحتييّ لسان العرب تم . مانتقتتقة 1[ نر 


رابط بتيل ‏ ترقت تاقعع ترققز] 


المجاز المرسل 


المجازٌ المُرسَل: كَلِمَةٌ استُعْمِلتْ في غير مغناها الأصلي لعلَاثَة 

غير المشابهَةٍ مع قرينة مانعّة من إرادة المغنى الأصلي . 

فهو يحْتَلِفٌ عن الاستعارةٍ في أَنَّ لهذهٍ علاقةٌ خاصةً هي 
المشابهة كما رأيتَ» أما المجازٌ المرسَلٌ فقد سُمّي كَذلك لإرساله 
وإطلاقه عن التقييدٍ بعلاقة خاصّة. 

علاقات المجاز المرسل 

سان لشي اطي باب سي سر اعظمث يِذ 
فلانٍ عندي» أي: نعميٌهُ التى سم يدها اليك 

0 أي تشمية الشىء باسم مسَبّيِه أي بما يتسبّبُ 
غنه 4 اليعو + : «أمطرت السماءً نباتا» أي مطراء فإنَّ التباتَ مسَبَّبٌ عنه. 


عع 


''- الجزئية : ني تسميةً الشي, الاسم جرادم لحو : (أرسلت 
العيونٌ لتَطلعَ عل أحوالٍ العدوً) أ الجواسيس فإن العينَ جزءٌ من 


الجاسوس . 

اليا أن تسيية الجر ء باسم الكل. نحو: يلون 
صَبعم ف ءَاذَانم # ا 8 1ن أناملهم وهي أطراف الأصابع 
فإنها جزءٌ منها. 


فى اغتيار ها كان: ار باسم ما كان عليه نحو: 
وان البتمج أموكت 4 [العار:. ؟] آى الذين كايوا يتامى» لأنَّهم لا 


مكتين لسان العرب تم ., مامقحتقة 11 11م 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


ااال الس سسا مووي 


يؤتّؤن أموالهم حتى يبلغوا ولا يُنْمَ بعد البلوغ. ومغنى اليتامى هنا 
البالغوق: 
لال ارسارتية ا الى باسم ما يصيرٌ إليه؛ 
بحو . ١‏ #إِقّ أرق أَعَمِرَ س4 [يوسف: 5"] أي عِنبًا . 
السحية: 5525006 الشيء باسم بساك نحو: «قرّر 
0 ذلك» أي أهلهُ . 
الحالية : ال شي الني. بأاسم لحان فيين. تمدو 'اتولت 
ار فأكرموني» أي دارهم إن القوم جالون فيه . 
ا الى 0 ار لاس 


بِيّن المجاز المرسل وعلاقته فيما يلي : 
١‏ بلادي وإن جارت عليّ عزيزةٌ 2 وأهلي وإن ضنُوا عليّ كرام 
اقشريث راشامن الخنم: 
«وتجتل ل لِمَانَ ِنقٍ في انين 46 [الشعراء: 4]. 
؛ تسيل على حدٌ السيوف نموسنا وليست على غير السيوفٍ تسيل 
خبريت: كافى. الشفاء : 
الأجوبة : 

١‏ _ بلادي يُراد بها أهلّها فالمجاز مرسل علاقته المحلية. 

١‏ رأسًا من الغنم يراد به كبشًا أو نعجة فالمجاز مرسل 


مكتين لسان العرب ترم ., مانتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


) الجزء الرابع 


" - #ولِسَانَ صِدق© [الشعراء: 85] يراد به ذكدًا حسئًا فالمجاز 


؛ - نفوسنا يراد بها دماؤنا لأنها هي التي تسيل» ووجود النفس 
في الجسم سبب في وجود الدم فيه» فالمجاز مرسل علاقته السببية . 
ه - الشفاء يراد به الدواء» والدواء سبب والشفاء مسبّب عنهء 
فالمجاز مرسل علاقته المسببية . 
التمرين : 
ين كل مجاز مرسل وعلاقته فيما يأتي : 
١‏ في الشتاء نلبس الصوف». وفي الصيف نلبس الكتّان. 
١‏ - لوَأهِدُواأ لَهُم نا سْطعثم ين مُيّو4 [الأنفال: .]1١‏ 
7افلان يتكلم حمسة السق.. 54 سس سيرق اللص. المتول. 
ه ‏ قال المتنبي يذم كافورًا : 
إني نزلت بكذَابين ضيفُهِمُ عن القَرى وعن الترحال محدود 
١‏ - #يقولوت بأفوّههم ما لين في مُلُويبم* [آل عمران: 1717]. 
- وأرسلنا من السماء رزقًا. ١‏ 8 - رعينا الغيث. 
9 إن العدرٌ وإن تقادم عهده فالحقدٌ باق في الصدور مغيّبُ 


ولر شد نان الجر ينك اببيها 
5 - #ففى رَحْمَةَ لَه هُمٌ فا حَِدُونَ4 [آل عمران: .]٠١7‏ 


6“ د ف - تقلع . مانتقتتقة 1[ تنص 
محتبي لسان العرب رابط بنيل تتزمقة, تاقعع ذرمفزا 


.]81١ ظوَبَكَلٍ الْمَرَيَهَ آلى كنا ذبا4 [يوسف:‎ - ٠ 
سقت: الدلوٌ الارض» 6 - سال الوادي.‎ 11 


رينت الب . 

.]١ا8 كيب يمه الْقِصّاصٌ فى لْمَئلّ 4 [البقرة:‎ ## - ١ 

رجال الوطن يتلقون العلم في المدارس . 

9 الإسلام يحثُ على تحرير الرقاب. 

٠‏ - قال ابن الزيات في رثاء زوجه: 

ان ال ار ا اي سي ع تمان 


مكتبي لسان العرب حرم . مانتقحتقة 1[ ببصصر 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس العشرون 
المحاز العقلى 


المجارٌ العقلىٌ: هو إسنادُ الفعل أو ما فى معناهُ إلى غير ما هو 
لهُ لعلاقةٍ مع قرينة مانعةٍ من إرادةٍ الإسنادٍ الحقيقى . 

وما في مغنى الفعل هو: المصدرء واسمٌ الماعل. واسمٌ 
المفعول» والصفة المشبّهة. 

ومعنى كُونِهِ غير ما هو له أَنَّهُ ليس من حَقَّهِ أن يُسِئَدَ إليه. 

فإذا قُلّْنا مثلا: «بنى الأمية المدينة»» فقد أسندنا البناء إلى 
الأمير وهو لا يبني» فهذا الإسنادٌ غيرُ حقيقيء لأَنَّ الإسنادٌ الحقيقيّ 
هو إسنادٌ الفعل إلى فاعلِهِ الحقيق. فالإسنادُ هُنا إِذا مجازيٌ. 

ويُسَمَّى بالمجَازٍ العقْلِيَ لأنَّهُ ليس محصورًا في اللفظ 
كالاستعارة والمجاز المرسل فى الإسناد وهو يدرك بالعقّل . 

والانيناة قن المجان العقلى كود إلى ها يل : 

. سبب الفعل» نحو: «طبع المُوَّلَفْ الكتاب)‎ - ١ 

؟ - زمانٍ الفعل» نحو: «نهارٌ الزاهدٍ صائمٌ». 

* - مكانٍ الفعل» نحو: «ازدحم الشارعٌ». 

؛ - مصدر الفعل» نحو: «جدَّ جِدَه) . 

0 الإسنادُ المجازيٌ أيضًا بإسنادٍ المبني للقاعل إلى 
المَفعُول. أو المبنيٌ للمَمْعُولٍ إلى المّاعلء نحو: «#ِمَةٍ رَضيةٍ» 


3 200 نام . طأنتقنتقك 1[ . بجر 
محتبي لسان العرب رابط بنيل تترمع, تاقعع جرققز] 


معاطملل #صتعيم ‏ 


الدرس العشرون/ المجاز العقليّ ١”‏ 


ا ا 111111 53صض2 
[الحاقة: »]1١‏ فاستَعمّل اسم الفاعل مكانَ اسم المفعغول. ونحو: 
«سيل مُفْعَمِ)» فاستعمل اسمَ الممْعُولٍ مكانَ اسم القاعل . 
07 تطبيق : 
وضّح المجاز العقلي فيما يلي وبين علاقته : 
١-إني‏ لمن معشر أفنى أوائلهم 
؟ ‏ ستبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلا 
 *‏ وكلٌ امرىءٍ يولي الجملَ محبب 
؛ - «بهلا يَنَكَ وين النَ لا بَؤْمِينَ ِالْآَحِرََ حِجَابًا مَسمُورا» 
[الإسراء : 0066 
قكاة عنطناياة تكب حنونه 
إذا لميُعَوّدْهابِورّقيةٍ طالب 
.دع المكارم لا ترحل لبغيتِها 
واقعدْ فإنك أنت الطاعمٌُ الكاسي 
الأجوبة : 
١‏ إسناد الإفناء إلى قول الكماة غير حقيقي» لأن القول لا 


يُفنِي ولكنه سببٌ في هجوم هؤلاء وقتلهم . قفي العبارة مجاز عقلي 
00500008 


مكتبيى لسان العرب حرم . مانتقحتقة 1ل بتجصبجور 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


خحلنا الجزء الرابع 


؟ ‏ إسناذ الإبداء إلى الأيام غير حقيقيء ولكنّ الأيَام هي 
الزمان الذي يحصل فيه الإبداء.ء ففي الكلام مجاز عقلي علاقته 
الزهانية, 

" - إسناذ إنبات العرٌ إلى المكان غير حقيقي» لأن العز ينبت 
فى المكان ولا يتبقه المكان. ففي الكلام مجاز عقلي علاقته 
المكانية . 

5 - في إسناد المفعول وهو (مستور) إلى الفاعل وهو 
(الخنجاب) مجاز عق علاققد القاغلة . (والاصل + سانا سانة0: 

4ه إسناد الفعل إلى المصدر مجاز عقلي علاقته المصدرية. 

1 - في إسناد الفاعل وهو (الطاعم والكاسي) إلى المفعول 
وهو (أنت) مجاز عقلي علاقته المفعولية. (والأصل: أنت المطعوم 
المقس ا 
التمرين : 

سين المجاز العقلي وعلاقته فيما يأتي : 

1 ملكها فكان العدز عتا هي فلما ملكتم سال بالدم أبطحٌ 
” - والهمٌ يخترمٌ الجسيمٌ نحافة ويُشيبٌ ناصيةً الصبيّ ويُهِرمُ 
* - وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني 
؟ - #وَأرْسَلنَا أَلسّمَة عَلهِم مَدْرَادا» [الأتعام : 1]. 

4 ضرّسهم الزمان وطحنتهم الأيام . 
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“' - عظمث عظمته وصالت صولته. 


مكتبي لسان العرب تقام . مانتقحتقة115. باتنتا 


رابط بتيل ‏ أخرةقة تاقعع ترققز] 


الدرس العشرون/ المجاز العقلى )| 

6 - أعرنى أذنًا واعية. 

-الدهرٌُ يفترسٌُ الرجالٌ فلا تكن 2 ممِّنْ تُطيشهمُ المناصبٌ والرنّب 
ب - ميّز المجاز العقلى والمجاز المرسل والاستعارة فيما 


6 


تي : 
١‏ سيذكرُني قومي إذا جد جدُهم 2 وفي الليلة الظلماة يُفتقدُ البدرُ 


١‏ قدت لهم أحسابهم ووجوههم 


ُجى الليل حتى نظم الجََزِعٌ ثاقبة 
أشات الصصفير: وانتى الكبيب. يك التااة وم العشى 
أ كفى بالمروعينا ان ثراه له وجية وليس لبه ليان 
8 لخر اللير.ذواتة , 
١‏ - نامت نواطيرٌُ مصر عن ثعالبها فد يشم وماثفتى العناقيد 


- جرى النهر . 


مكتبي لسان العرب حرم . مانتقحتقة 1[ ببصصر 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الحادي والعشرون 
الكناية 


الكنايةٌ لعَه : التَكلْمُ بشيء وإرادةٌ غيره. 

وفي الاصطلاح: هي لفْظ يُطْلَّقُ ويُرادٌ به لازمُ معناه. مَعَ جواز 
إرادة ذلك المعنى . 

وَالمُرادٌُ بلازم معناه المعنى الذي يُسبَئْتَحُ من معناه الأصلي 
الظاهرء كَقولِهم: «فلانٌ طويلٌ الئجاده2©"0» فإِنَّ المرَادَ به لازم معنا 
وهو كُونُّهُ طويل القَامٍء لأنه يلزمُ من طولٍ جمالةٍ السَّيفٍ طول 
صاحبه. ويصح أن يُرادَ كوه طويل النَّجِادٍ على حمِيقَة مغناه. 

أقسام الكناية 

تْقّسِمٌ الكنايةٌ باعتِبّار المكنئّ عنه إلى ثلاثة أقسام : 

. كناية عن صمَّة: وهى كناية يكونٌ الْمَكنِينُ عنه فيها صم‎ ١ 
1 0 نحو: «فلانٌ كَثِيرٌُ الّماد» أَيْ‎ 

؟ - كناية عن موصوف: وهي كنايةٌ يكونٌُ الْمَكنىُ عنه فيها ذانًا 
أو موصوفا. نحو: «قَتَل الصيَّادُ ملِك الوحوش» أي: الأسد. 

د كدانة عر نسية + زفى كدان يكون الفكدة عن فيها هيه 
عو «الة من ثريب وترم مل زه ريط ني لاجد مقر 
إليه . 


(1 الحيناة : جعمائا. السرقتب. 


مكتين لسان العرب ترم , مانتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ أخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الحادي والعشرون/ الكناية من 


5 تطبيق : 

ذل على الكناية وبيّن نوعها فيما يأتي : 
-١‏ قوم ترى أرماخهم يوم الوغى مشغوفة بمواطن الكتمانٍ 
؟" ‏ فما جازه جودٌ ولا حل دونه ولكنُ بسي الجودٌ حيث يسير 
- بيض المطابخ لا تشكو إماؤهمٌ طبح القدور ولا غسلّ المناديل 
الأجوبة : 

١‏ - كتى بمواطن الكتمان عن القلوب لأنها مواطن الأسرار 
الكنئة» فالكنارة عن عتوصوت». 

؟ ‏ أراد أن يصفه بالكرم» ولكنّه ترك التصريح بذلك» وادّعى 

57 أراد أن يصفهم بالبخل» فلم يصفهم به صراحةء‎  "“ 
ذكر أن مطابخهم بيض أي نظيفة» وإماءهم لا يشكون من تعب‎ 
الطبخ ولا من غسل المناديل» فهم إِذَا لا يطبخونء وإذا كانوا لا‎ 
يطبخون فهم لا يطعمون الضيوف» وإذا كانوا كذلك فهم بخلاء.‎ 
. فالكناية عن صفة‎ 

بين كل كناية ونوعها فيما ياتي : 
١‏ الضاربين بكل أبيضٌ مخدَّهم*25 والطاعنين مجامعٌ الأَضغانٍ 


. المخذم: السيف السريع القطع‎ )١( 


مكتبت لسان العرب حرم . ماتقحتقة :1 بص 


رابط بتيل ‏ تخت تاقعع ترققز] 


ضن 


الجزء الرابع 
فمساهمُ وبسطهم حرير وصبّحهم ور 


ومن فى كفه منهم قنئاأة 


م شرابٌ 
كمن في كفه منهم خضابٌ 
" - وقال في مدح كافور: 

نَّ في ثوبك الذي المجدٌ فيه لضي يُزْري بكلٌ ضياء 


؛ - وقاكل قد قال: ما سنّها؟ فقلت: مافى تسمهيا سس 


وإِنْ يك فيّ من عيب فإني جبانلٌ الكلب مهزول الفصيل 
5 - فلانة نؤوم الضّحاء ناعمة الكفّين» بعيدةٌ مهوى القُرط . 
لات ال كا والمجد يمشي في ركابه 
8 فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 
ولق عن اقرايدا نلك ابن 
4 - لبس له جلد النّمِرٍ وجلدَ الأرقم» وقلب له ظهرٌ المِجَنّ . 
٠‏ - قال البحتري يصف قتله ذثبًا : 
تاتبععيها اخرى ناقالك تصليا 
ا ل ل ا 
١‏ - تقول العرب: فلانُ رحبٌ الذراع» نقىُ الثوب؛ طاهر الأزرار» 
سليمٌ دواعي الصدر. ظ 


ظ سات العف تتام . مانتقحنقة ا مر 
محكسبب 2 لعرب رابط بنيل تترزقة, تاقعع ورَمةز] 


الدرس الثاني والعشرون 
السجع . الحناس » الطباق 


عرفت من قبل أنَّ البديعَ علمٌ يبحثُ في وجوه تزيين الألفاظ 
أو المعاني وتحسيئها . وسنقتصرٌ في هذا الدرس على ثلاثة من هله 
الوجوهء اثنان منهًا يتعلّقَانِ بعرسن اللفظطء وواجب بدريين ن المعنى 


واحسيئة . 


السب 

الحرف الأخير. رنقاء ما 0 فْمَرّهء بحو : (الانسان 3 1 
بزيّه وثيابه». ونحو: «الحرٌ إذا وعد وفى» وإذا أعان كفىء وإذا 
ملّك عفا». 

ولا يحسن ع السجع إلا إذا كان بعيدا من التكلف» والمعاني 
الحافيا: غند الدر قيب مألوفة غوز عستكرةة وكان لكل واحدة من 
السَّحِعَبَّين معنى يختلف عن معنى الأخرى تجنبًا للتكرارٍ بالا فائدة. 

الللار إدا الا ير 000 لم 
وإِنْ قصرث . 

وموطنٌ السجع الحتة وقد يجيء في الشعر كقول أبي 
الطيّب: 
فنحنٌُ في جَذْلِء والروم في وجل والبَرُ في شْعُلء والبحرٌ في حجَل 


محتبي لسان العرب مسرم , طنتقحتقة 11 ببصبوجو 


رابط بتيل تخت تاقعع ترققز] 


١‏ الجزء الرايع 


الجناس 

الجناسٌ من المحَسّناتٍ اللفظيّة أيضاء وهو: تشابة الكلمتين 
في اللفظ. مَعْ اختلافٍ في المعنى. وهو نوعان: ْ 

- تامّ: وهو ما اتقّق فيه اللفظانٍ في أربعة أمور هي: نوع 
الحروف» وشكلْهاء وعددُهاء وترتييُها. نحو: 

لم نلَّقَ غيرّك إنسانًا يُلادْ به فلا برحتٌ لعين الدهر إِنْسَانَا 

ونحو: فدارهم ما دمت في دارهم» وأرضهم ما دُمتَ في 
أرضهم . 

؟ - غيرُ تامٌ: وهو ما اختلف فيه اللفظانٍ في واحدٍ من الأمور 
الأربعة المتقدّمة. نخو: دم اليم قلا نهر () وَأماّ ال 
49 [الضحى: 5: 21٠١‏ ونخو قولٍ ابن الفارض: 
هلا نهاك نهاك عن لوم امرىء ‏ لويلف غيرَمُنعًم بشقاء 

ولا يحسّنُ الجناسٌُ إلا إذا جاء عفوّاء وجاد به الطبعٌ من غير 
تكانين وقد تسافاء قن من تلقاء الكقانب الأنه قاقد إلى الععقيد: 
وحائل دون الانطلاق في مِضْمَارٍ المعاني. 

الطباق 

الطباقٌ من المخسّدات المعدوية» وهوه الْحِممٌ بين الشى. 
لت اا والضدانٍ قد يكونان امنفين 4 تحتو : اه 
تحاط وهم 4 [الكهف: .]١18‏ أو فعلين: نخو: ##وَييِرٌ من 
قن وَثَذِلُ من 415 [آل عمران: 5؟]2 أو حرفين» نخو: «فيوم لنا 
ويومم علينا» . 


هدي 


مكتين لسان العرب تم ., مامقحتقة 11 11م 


رابط بتيل ‏ تخت تاقعع ترققز] 


سج عمد اجتر ان ا وعا نسو 


كلمن جيل اولان 


الدرس الثانى والعشرون/ السجع , الجناس . الطباق ١7.‏ 


لقان نوعان: 

١‏ طباقٌ الإيجاب: وهو ما لم يختلف فيه الضذان إيجابًا 
وسلْيّاء نخو: هُرٌ أَصْحَكَ وَأَيَك» [النجم: 47] 

؟ ‏ طِيَاقُ السّلب: وهو ما اختلّف فيه الضَّدَانٍ إيجابًا وسلبّاء 
رركي بل ديدم لحتو تت رد 
مَنْفِنٌ2) نحو: : # يَسْتَحَفُونَ مِنَ ألتّاس وَلَا يَسْتَحْفُونَ من أَسَّهِ# [النساء: 
.]٠ ١‏ 

ونخو قولٍ السمؤأل: 
ونُنكرُ إن شئنا على الناس قولهمْ ولا يُنكرون القول حين نقول 
التمرين : 

أ اقرأ الرسالة التالية التي كتبها ابن الروميّ إلى مريض وبين 
جمال السجع فيهاء ثم حولها إلى نثر مَرسّل . 

«أذنَ الله في شفائك» وتلقّى داءَك بدوائك» يتا بيد العافية 
عليك» ووجّه وَفَدَ السَّلامةَ إليك. وجعل عِلَتَكَ ماح : لدنويك»: 
مُضَاعِفَةَ لمثوبتك» . 

0 ووضّح نوعه في كل مثالٍ مما يأتي : 

سلي إن جهلت النّاس عنّا وعنهم 
فليس سوءً عالم يجييول 
00 
١‏ . يُقيِضضْ لي من حيتُ لا أعلمٌ النو 
ويسري إليّ الشرق من عيك أملة 


مكتين لسان العرب ترم ., مانتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


11 راط وسدط سجت سوج ججو انوع« لدةاوط 181 الاق جح نس ف 


عن الجزء الرابع 


؛ ‏ قال أبو صخر الهُذْليَ : 
أميا بوالدذي أيكى واضيحيك واليذى 
أمات وأحيا والذي أمرهُ الأمرُ 
لقن تركتنى أحشد الوحش أن أرق 
خليلين منهالا يروعهما الذْعَرْ 
تأخرث امسقى البحياة فلم أجذ 
لنفسيى حبياة مثل أن أتقذ 
ا ولقك عرفيت وها غرفت حقيقة 
ولقد جهلت وما جهلت خمولا 
- العدو يُظهِرٌ السيئة ولا يُظهِرُ الحسنة . 
ج - بين مواضعٌ الجناس فيما يأتي وبيّن نوعه في كل مثال: 
قال البستي : 


سد مقع 6إساية خخ ع اإخم م 2 1م ع ساك 
- #ويوم تقوم ألسَاعَةَ يِفَسمٌَ الْمَجَرِمُونَ ما لِْثْوأ غَيَرَ ساعد 


2 كنا يَوُفَكوْنَ (4©9* [الروم: 55]. 

إذا ملك لم يكُنْذاهِبة | فدعهفدولئُهذاهبة 
#عمعتبروها بانه.ها تصدق. لنازعتهاولن مات هذا 
- لا تعرض على الرُواةٍ قصيدة مالم تكن بالغتَ في تهذيبها 


واذا عوفية الشع غي دهيدتب عدو متك وساونا تقد يها 


مكتين لسان العرب تم ., مامقحتقة 11 بام 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الثانى والعشرون/ السجع . الحناس . الطباق با ١‏ 


5 قال المعرّي: 
والحسنٌ يظهرٌ في شيئين رونقة بيتِ من الشعر أو بيتِ من الشَّعرِ 
لا دعاشر الكاسن بالحجمي لى وخل المزاخحمه 
وتيبقط وفيل لسمين يتعاطى المزاح مه 

6 قال البحتري : 
هل لما فاتَ من تلاقي تلافى ‏ أم لشاكِ من الصبابة شافٍ 


ترم . مانتقتتقة 1[ ندر 
رابط بنيل تترزمع,تاقعع ترققزا 


مكحكتبيى لسان العرب 


ا 
/ 
َ 
ا 
ّ 
0 


الدرس الثالث والعشرون 
العروض 


العروض : علمٌ يُعرّفَ به صحيحٌ أوزانٍ نِ الشعر وفاسدهاء 0-6 
قواعد نظم الشعر نظمًا صحيحا لا خلل فيه. 

وأولُ من وضع أصولٌ هذا الفنّْ هو الخليلٌ بن أحمدّ 
الفراهيديّ» أسبَاذٌ سيبويه» وأحدٌ أعلام اللغةٍ والأدب في العصر 
العامة الأول. وقد كان التهراة قبلة يتطكون القنع” معمدين على 
كارب مهتدين بالذوقٍ وحاسّة السمع. 

ودراسةً هذا العلم لا تجعل مئّا شعراء» وإنّما تُساعدنا على 
تمييز الأوزانٍ الصَّحِيحةٍ من الفاسدة» وإصلاح الخلّلٍ اللاحتي بالشّعرٍ 
من خطأ أو تحريف. كما تَعِيئُنا على إجادة النظم وضبطٍ أوزانه» إن 
كنا مطبوعين على الشعر. ْ 

الأوزان: الأغراضٌ الشّعريّةُ المختَلمَّةٌ يعبَّرُ الشعراءً عنها في 
نعانة و التوييدة مسو ين اللياف الخترية 1 در عن يد 
أبيات» فإذا كانّت دون هذا العَّدد فهي «مقطعٌ» لا قصيدة. 

ويلتزم الشَّاعرٌ فى جميع أبياتِ القصيدة وزنًا واحدًا وقافية 
واحدة. 

والبيث الشخرئ ينظفه الشافز ودن الفاظ خاصة. تسنى 
«التفاعيل» ويتَكوّنُ منها ميزانٌ أيّ بحر من بحور الشغر السنَّةَ عَشَرَّ. 
وهي في حقيقتها موازينُ جزئيّةٌ تُقاسُ علّيها ألفَاظْ البيت من حَيْتٌ 


00# لسان العرب حممء., (انتقصقس][. ببجيور 


رابط بتيل أرقت تاقعع ترققز] 


الدرس الثالث والعشرون/ العروض غيل 


اال م0000 


الحركات والسكنات. وهذه التفاعيل في + الثولن» تناعيانء 
مُمَاعَلَبنٌ : فاعلاتنٌ» فاعِلنُ مُتَفَاعِلْنُ : مجه قعل : مفعوللات) . 

ووعضن البحور يتألّفْ من عذة تفاعيل متشابهة , وبغضها يلت 
من نوعين مخْتَلفَينِ من التَّفَاعِيلٍ أو من ثلاثة أنواع» حَسَْبٌ ترتيب 
0 
الأسباب والأوتاد والفواصل : 

تأنّتُ التفّاعيل السابقة من مقاطعٌَ لكل منها اسم خاص: 
الثاني ساكنًا شم سيا حفيمًا)» 59 «عَنْء لَوْ). 


وإن كان الحرفانٍ متحرَكَيْنٍ سمي (سببًا ثقيلا). 4 مث : ابك» 


آ# 


لَك). 

؟ ‏ الوتد: وهو ممقْطَعٌ مركبٌ من ثلاثة أحرفٍ. فإن كان 
الحرف الغالث ساكنا سحي (ونذا ميجموغا)» مثل : «الى + على 
وإن كان الوسيط ينا شت روه مفروقًا) فل : اشيم 


 *‏ الفّاصلةٌ الصّغرى: وهي مقْطعٌ مركبٌ من ثلاثةٍ أحرفٍ 
متحرّكة يليها حرفٌ ساكن» مثلُ: «جَبَّلء قمرا 

المّاصلةٌ الكبرى : دهي مشخ مركّبٌ من أربعةٍ أحرفٍ 
متَحَرَكَةٍ يليها حرفٌ ساكِنٌ» مثلُ: اخَرَكَة) . 

ولإيضاح ما تَقَدّمَ نَقُولَ مئلا إن وتتاعيلة) مركية من ثلاثة 


مكتبن لسان العرب حممء., (انتقصقس]]. بجيو 


رابط بتيل ‏ تخرخقة طلقعع ترققز] 


ٍ 


١‏ ظ الجزء الرابع 


و(مفاعلتة): هركية من مقطعينى ههنا 
عل فاصلة صغرى 
والتماعيلٌ قد يلحَمّها بعض التَّغْييره كحذفٍ بعض الأحرف. 
رفحل المي اك بحي نر توي راد لعافو ليك اح 
أنواعه : 
لحي : ٠‏ وهو عورف الحرف الثاني الساكرة ؛ بح ني 
«فاعلاتن وفاعلَن ومسْتَفْعِلنظ فتَصِيرُ: «فَعِلاتَنْ وتعارا 10007 
وتنقلٌ (م مفعلة) إلى (ممَاعِلِنْ) . 
- الإضمار: وهو تسكينٌ الحرف الثاني المتحرّك. ويمَعٌ في 
(مُتَقَاعلْنْ) فتضبة : «مُتْمَاعِلْنْ) وتَنقَل إلى ( موا 
؟- الطي: بمرحدت 0 5 الس . ويقع في 
ا وهو حذف الحرفٍ الخامس السّاكن. ويقَّعْ في : 
١فَعُولُن‏ وممَاعيلن» فتصيران : «فغول وَممَاعِلنْ). 
ه ‏ العَضْبُّ: وهو تسْكينُ الحرف الخامس المتّحرّك. وب 
فى : «مُفَاعَلَيُنْ) فتَصيرُ: «مُفَاعَلْيُنْ): وثُنَقَلُ إلى (ممَاعِيلن). 


مكتبي لسان العرب تقام . مانتقحتقة115. باتنتار 


رابط بتيل ‏ تخت تاقعع ترققز] 


الدرس الثالث وا لعشرون/ العروص 1١‏ 


5 الكفت: وهو حذف الحرف السابع الشّاكن. ويقَعْ في: 
«مفَاعيلن) فض : «مفاعيل) 
أجزاءٌ البيتِ الشعري. 

نقَسِمُ بيتُ الشّعر إلى شطرين مُتَساوييْنِ يُسْمّى أولهما (الصدر) 
والثاني (العَجُزْ). وقد يُطَلَقُ على الشّطر سواءً كان صدرًا أم عججرًا 
(المصراع). 

وآخرٌ جزءٍ من الصدر يُقَالَ له (الغروض). وآخرٌ جزءٍ من 
العجز يقَالُ له (الصَّرب). وما عدا ذلك يُقَالَ له (الحشو) . 

ومجموعٌ الحروف التي تبدأ من آخرٍ البيتٍ إلى أُوَّلِ ساكن يليه 
مْعَ المتَحَرّكَ الذي قبل السَّاكِن يُقَالَ له (القافية) . 

والحرفٌ الذي تُبْنى عليه القصيدةٌ ويْحْتَمْ به آخرُ كل بيتِ منها 
على لتر ). 

والبيتُ إذا استوفى كُلَ أجزائه أو تفاعيله قيل له (النَّامٌ) وإذا 
حُذف جزء من كُلّ شطر منه قيل له (المجزوء». 

ات ب ان ل و 1 لما يان كه 
(المنهوك). 

ويكونٌ البَيتُ (مُصِرَعَا) إذا اتمّق فيه الغروض والضرتُ في 
القَافيّة ويكونٌ النّصريعٌ غالبًا في أول القّصيدة. 

و(مُدوَّراً) إذا اشترك شطراهُ أو مِضراعاهُ في كلِمةٍ واحدة. 
فيكونُ بعضّها في الشَّطر الأول وبعضها فى القطر الثاني ومثال 
المصرّع قول المتنبي : 
على قذرٍ أهل العزم تأتي العزائم 2 وتأتي على قذر الكرام المكارمُ 


تحرمع. جاأنرقتتقة 1[ بنصنىى 
رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


مكتبي لسان العرب 


ا 
ممطرسح مس طايه معي جا معدو مج سمخ رض شط هلهم رس هةصم فو تربو رةه الارظ ةا احتف تق لاا 4707110 


١‏ الجزء الرابع 
وال المدوو كوه ايقاء 

ربعا حي الصديع نيال 2 ولكين د الاحسيانا 

الس م 

0 علّيه عند التقطيع هو اللفْظٌ لا الكتابة» فالأحرفٌ التي 
تُكُتَبُ ولا تُلْمَطْ لا يُلتَمّتْ إِليهَا؛ والأحرفٌ التي نلفظهاء ساكنةً أو 
متكر كةع يجب اعتَبَارُها في الوزن». ووضمٌ ما يقَابلُها : في الميزان». 
وإن لم تكن ظاهرةً في الكتابة . 

فالألف واللام في نحو: «أقبّل الصَّيف»» والواو في نحو: 
ااأعمرو. وأولئك» وبؤّؤس") لا يُعتَدٌ بها عند التقطيع لآنها لكت ولا 


وه 


رافرت المي اع عر أرليدا مام ردفييا يض ف 
نحو + اشيد ب اند5) وكذلك المتون: بغسة حرفين اولهما اد 
والثاني ساكِنٌ» نحو: «١حرف‏ - حَرْقْنْ). 

وتُعَتَبَرُ حرفًا ساكنًا الألفُ التي تُلْفْظْ في بعض الكلِمات ولا 
كت نحو : لهذا عاذاء: ذللك:. داللكه» لكرن » لاكن» . وكذلك 
المدٌ الذي ينشاً ع لاد لد (به ‏ بهي» له - لهو). 

وأنضرب مثلا على التّقطيع بهذا البيت للمتّنبي : 

ولاتحعتك السجة رناوتيداة 

فما المجدٌ إلا السيف والفثكة البكرٌ 


مكتبي لسان العرب تم ., مامقحتقة 11 11م 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الثالةق والعشرون/ العروض د 


وهو من البحر الطويل وميزانة : 
فعوا:» مناعيل + فشوان» عناغان 
وتقطينه يكون خلى الوجد الكالى : 
وَلا تخ سَبِنْ نَلمَجْ دَزِف نْ وف لعن 
> ابي 00 7 .ا 2 ف - 3 0 
فمل مج ديل لسْسَيْ فوّل 7 بكرو 
01 فشر 
الصُروراتٌ الشّغرية: يُضْطَءُ الشَّاعرُ أحياناء لإقامةٍ الوزنٍ» إلى 
تبديل ألفاظٍِ الكلِماتٍ ومُخَالِفَةٍ بغض القّواعد. فأبيحَ له ما لم يُبخ 
للنائر» على أَنْ لا يُسرفَ في ذلك» ولا يتعَدّى نطاق الأمور التالية 
وهى الم جحي : 


: صرف ما لا ينْصَّرف» نحو قولٍ المتنبي‎ - ١ 

الفى الشيرق متيافى ليابي ‏ دقانير) تمي ناليتان 
؟ ‏ قضدٌ الممدود» كمول: الشاغر : 

ولي همةٌ فوق نجمالسَّما ولكنّ حاليّ تحت الثرى 
 *‏ إسكانٌ الواو واليّاءِ المفتُوحتّين كَقّول الشّاعر : 

نداب ا عاد هن ورا ابى ل أن استر يأ ولا أب 
وقول الآخر: 

إن الأفاعي وإن لانت ملامسّهَا عند التََّلْبِ في أنيّابها العَطبٌ 


مكتبي لسان العرب لمء. مانتقحتةة ا اا 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


١1‏ الحزء الرا 
ل اللي 


ششكين المعةكك وتحريك الساكم». كقول الشاعر : / 
بعرُعْبِيُ النفس إِنْ قل مالَهُ ويغنى غَنِيُ المالٍوَهْوَ ذُليل 

وقول المتنبي . 

ومن هوى الصدق في قولي وعادته 

رغبت عن شَعَرٍ في انواس مكذوب 

جغلٌ همزة القّطع وصلاء وهمزةٍ الوصل قطعًاء مثال 
الأولى قول الشاعر : 
لو أن صدوز الأمرٍ تظهَّرُ للفتى كأعمّابهلم تلمّهُيئَندَمُ 


ومثال الثاني قول الآخر : 


: . ُ لام ّ ِ ان 2 14 


مكتبيّ لسان العرب تم ., مامقحتقة 11 1117م 


رابط بنيل تترزمع, تاقعع ترققزا 


الدرس الرابع والعشرون ' 
بحور الشعر 


للشعر ده عسر 000 هذه سما لها : «الطويل». الببيف» 
الوافرء الكامل؛ الخفيف. الرّملء» الرَّجَرء المديدء الْهَرَّجء السريع» 
المنسرح» المضارع. المقتفني»؟ المحتلة المتقارب» المكدارك4, 

وسنخص البحورٌ السبعة الأولى بشيء من التفصيل إذ لا غنى 
لطلاي. الشهادة التكميلية عو مغر فعها. أما البحوز العسبغة الباقية 
فسَنكتّفي بذكر أوزانها الأصليّة موضحة بالأمثلة للاطلاع عَليها 


٠‏ اس إن غ1 


١‏ الطويل 
صورة تفاعيله : 
ما يجورٌ فيه : 
١‏ يجورٌ في (فعولن) أن تكونٌ (فعول). 
؟ له ضربان: (مَفَاعِلُنْ) و(فَعِولْنْ)» ويُشترطٌ في الضرب 
الثانى أن يكونَ قبله (فعول). 


)١(‏ استنبط الخليل بن أحمد خمسة عشر منهاء أما السادس عشر فقد اهتدى 
إليه من بعده تلميذه الأخفش وسماه (المتدارك) . 


كتبى لسان العرب تمء.مانتقحتتق15!. نكر 


رابط بديل ‏ أرقت تاقعع ترققز] 


١)‏ الجزء الرابع 


كفاني» وتم أطلثء فلين من البمال 
لو أن دي نئي أسعى الأدنسى | معيشة 
ني ولم أطلي قياير 


فعولن| 
كفا: لمال 
ااا 
وظلمٌ دوي القربى أشدٌ مضاضةً 
على النفس من وقع الحسيام المييدد 
وظَلمُ ذوق القريى | أتنسية |مسفيافية. ' 
على النفُسس من وقع ال 
فعُولن ! 
إذا مسرل ملتسن عن الل رطا 
فييك وداه 5 جميل 


لم يدنس من اللو 


فعولن|مفا 


سام ال متهت 
بشايأن 


فكل د 


بول 


0 سير ليل بييية 0 


مكتين لسان العرب ترم ., ماتقحتقة1[. بتار 


رابط بديل اكزقة. جاقعع خرَمقةز] 


ااا 0-0202 سسمتتتم 002200 


؟ - البسيط 
صورة تفاعيله : 
ما يجورٌ فيه : 

5 - يجوز فى (مستنيلن) ادر ف لفن رولف اامكرر 
(مفَاعِلّن) . 

؟ ‏ ويجورٌ في «فاعِلُنْ) أينما وقعَثْ أن تكونَ (فعِلْن) . 

. له ضربٌ آخر وهو (فِعْلْنْ)‎  * 
: أمثلة‎ 

هم يحسدوني على موتي فوا أُسفِي 
حبّى على الموتٍ لا أخلو من الحَسَدٍ 
ني على إموتي فوا أَسَفِي 
ا يت شل قعل 
حبَّى على الْموتٍ لا أَخَلُو من الِْحَسَدٍ 
فم فااو محلم قا 
كناطح صخرَةٌ يَوْمَّاليوهتها 


فلم ل بضزها وأوهى قرنه الوعل 


هم يحسدو 


عو 
م 5 
مبدة تغعنتان 


مكتبيى لسان العرب حدمء. طانتقحتقة 1ل بجر 


رابط بديل تظرنة,ظاقعع حرمقرا 


١1‏ الجزء الرابع 


كناطح صخرة 
مَفَاعِنُّن فاع أن |مستفعأن|فعلن 
فلم يضِزإها وأو 

كأن دمعي لذكراهُ إذا خطرثُ 
فيض يسيلُ على الخذين مدرارٌ 

كان دتاعىي لذقابسراة إذارخطرت 

غام شن م لسر تقطن انبأ 
فَيِض يسي بل على ال ِخَدَّينٍ مِذْ 
ا: نيدن 15-5 

- الوافر 


وإيوما 717 


ول 
فعل: 


رار 


رع 
3 9 
٠‏ 
م 


صورة تقّاعيله : 
ما يجوز فيه : 
- يجورٌ في (مُفاعَلَتَنَ) أن تكونّ (مفاعيلن) أمّا (فعولْنْ) فلا 


أمثلة : 
ا اكاك 18 اللا اكير 


رز عجم / لمنة | : لجِبابِرٌ دنا لجلد له ل 


مكتين لسان العرب ترم ., ماتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الرابع والعشرون/ بحور الشعر 00 


إذا يلخ ال فطام د صب 
ظ يداد 
الم خير من ركب المطايا 
ند اللباتمييس ملودروورم 
لضم خِيْرَمَنْ ركب اللا مطايا 
واتبدى الكيا امسيين يطو 
 :‏ الكامل 


فعولن 
جدينا 


٠ 
ره‎ 


ااه ْ 5 3 9 


فعولن 
له 


ع 
3 


فعولن 


صورة تفاعيله : 
ما يجوز فيه : 

١‏ يجوذ قن 'اتفاءلة )أن تكوة (مشتعان). 

١‏ له عروضٌ أخرى هي (فَعِلْنْ) ويستغملٌ معها أحدُ ضربين 
قاذ 117 ) و(فعرن): 

 *‏ وله ضربانٍ أيضًا يُستعملان مع عروض (مُتفاعِلْنْ) وهما: 
(فَعِلاتْن) و(فِعْلائُنْ). 


كحتيسّ لسان العرب تقرم. ماأنتقحتقة1٠.‏ انار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


حت ا الجزء الرابع 


ب امسر فبة ل ع فدى 
ولايد لبائلى رتسي 
ب مهد نت يا د ير على 
وكما علمابتٍ شمائلي 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
وأخو الجهالة في الشَّقَاوةٍ ينعَمٌ 
اه 


وتكر فى 


و 
:2 3 إن 
1 


قى في النعي 
اد 
وأخو الجهالة في الشقا وة ينعم 
راان فييين ايديا 

لاعن هيا انوا ولا تبديوا 
ولى الشَبابُ فقلتُ أن ديه 
تت ا ل اء 
5 تفع ل٠ه‏ 0 5 


ذو العقل يش 
ات 1 


لسدييو! 


4 
٠‏ إن 
إى 

_- 


محته: لسان العرب ترم ., ماتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ تخت تاقعع ترققز] 


وإذا افتقرتٌ إلى الدخائر لم اتجيد 

دُخرًا يكُونُ كصالح الأعمالٍ 

تَ إلى التخار قر لم تجذ 

دمُخرًا يكوانُ كَصالح ال 
ا 


وإذا افَقَمَنٌ 


مَتفاء ل 


أعمال 


و 
5 


مكحتي لسان العرب تمه ., مانتقحتة 115 . بنك 


رابط بتيل ‏ تخت تاقعت ترققز] 


١6‏ الجزء الرابع 


6 الخفيف 
صورة تفاعيله . 
فاعِلاتنْ. مسكحكفعان: فاعغلات 
ما يجوز فيه : 
ا يجوز فى (تسفعلة) أن كون (مقاهلة) 
أمثلة : 
نيس هشامها عاق عثةٌ الطلاه 
ليس عزمًا ما مرّض اللمرهةٌ فيه 
فاعلائن|مستمفْعِلنْ|فاعلائن 
فسلميا انيت البسزمسان قياضاة 


1 الظَلامُ 
فاعلاتنٌ 


ركبةةالمرة في القعاءةسعانا 
نُ قنك 


قلما الجدبييةالاها 
رفي لسر 
فاعِلائنْ 


ع في المَنَاةٍ 


سانا 


مكتين لسان العرب ترم ., ماتقحتقة1[. بتار 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


الدرس الرابع والعشرون/ بحور الشعر هم ١‏ 


5 الرمل 


ضورة تفاعيله : 
فابجلائن. فاعلائنْ» فاعِلنْ 
فاعلائّنْ» فاعلائنء فاعِلنْ 
ما يجوز فيه: 
١‏ يجوز في (فاعلاتُنْ) أن تكونَ (فعلائن) 
١‏ - ويجورٌ في (فاعِلْن) أن تكونٌ (فعِلَنْ). 
عا وله .شيرياق اكرات هما (فاعلن) وذناعلان) 
أمشيلة” 
إيهديا ذنيااعبسي أو فابسمي 
2-2 2 باضييبى أو فابيمي 
فاعلائئن|فاعلائنْ|فاعلن 
ار ب للسسيدك | دسيابيا 
ناز 


فاعلائنْ|فعِلائن 
عضف الدهرٌ بهم فانقرضوا 

وكبذاك اللدقي خالا يعمد خبيال 
عضف الدهُاررٌ بهم فائ بقَرّضوا 

وكذاك البذردى؟ بالا بعد ال 


مكتبين لسان العرب لمء. طانتقحتة5 1[ اال 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


صورة تفاعيله : 


ع إن لو 2 م 3 ع هسام 8 
5 5 - 5 ايها 3 
ص 
ع ع 0 
زع > هي 5 5 إن 


ما يجورٌ فيه : 
- يجوز في (مستفعلْن) أن تكونَ (مفاعِلن) . 
؟- :ويكُول فى لاستعتعلن) أيضًا أن تكون امفتيلن). 
ل يران اطران شيا لمر 1 لتر )ل 
أمثلة : 
02-2 لسن قات 
اضر 6 دا 2د 
يحيا قتيشلا بيدا عقا قاتل 
حت بالحوز 


با م الطرف زيب 


2 8 
و ع 
5 أ .6 و لل أ ٠‏ 
هو 5 بد ٠‏ 
ا 28 


م د 


يدا 5 
1 


ومن إذا 


مكتين لسان العرب تم ., مامقحتقة 11 11م 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


: ته © 5ش سس > 


ترعى الخزامى بين أشجار المّقا 


القلبٌ في هٍمُستريحٌ سالم 

7 15 مئثي جاهد مجهوثذ 
اقلت قت 
ا 01 


مستري بح سالم 

فسة فعا ممست قعل 

والقلْبُ مئبني جاهدٌ مجهود 
6 المديد 


0 
3 


مفعولنٌ 


صورة تفاعيله : 
متبيالة: 
يا عر ابروا لي كَليبَا 
مايه كنا اق 


١ هه‎ 


ل سان المرت . مانتقتتقة 1 تنك 


رابط بتيل تخرخقة تاقعع ترققز] 


١6‏ الحزء الرابع 


4؛ ‏ الهزج 
صورة تفاعيله : 
مثاله: 
١٠‏ - السريع 
صورة تفاعيله : 
' 0 لببييد. ا 2 20 فاعلال 
مثاله : 
لاشاسفي. البدهير على فا هعمسي 
صورة تفاعيله : 
مس ته لتلعنعا:: فاعيلات» مفشعيل: 
م َُ . سف : فاعلات» 2 فيا 
مثاله : 


مكتين لسان العرب تتام . مانتقحنقة ا مر 


رابط بتيل ‏ أخرةقة تاقعع ترققز] 


7 - المضارع 
صورة تفاعيله : 
تتامهياه» فاغعلائن. سفاضيزل: فاعلابن 
مثاله : 
كأن لبى يكز جدييًا- يحنظ بدي أضاعا 
- المقتضب 
صورة تفاعيله : 
تاغعللاتك: منععان فافعلاث و متععان 
مثاله : 
هل على ورَيحكما إن لهوتُ من حرج 
١15‏ المحتث 
صورة تفاعيله : 
مسيةتع:» فام ددن مسحتعئن» ناصلاس 
مشاله: 
طُوبى لعبدٍتقيٌٍ لميألٌفي الخََيْرِ جهْدا 
6 - المتقارب 
صورة تفاعيله : 
فعوِلْنء فَعوِلُنء فعَولْنْء فعدِلْن 
فعولن» فَعَوِلُن. فعوأن» فَعُونْ 
مكتبي لسان العرب م 0. طانتقتنقة 1[ تجن 


رابط بتيل ‏ تخرخقة تاقعع ترققز] 


١4‏ الجزء الرابع 
مثاله: 
سل الزيغ عن سائديه فإني. مخرئك نما معطي الشزالا 
75 - المتدارك 
صورة تفاعيله : 
فثيالهة: 
كرةً قُذِمَتْ بصوالجة فتلقّمَهارجلَرجل 
التمرين : 
أ أبحر الأبيات التالية الطويل والبسيط والوافر» وقطع كل 
بيت وادذكر بحره: 
١‏ وأعلمٌ علمَ اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غَدٍ غم 
ا إذاها الماك سام القاي حيذا ‏ ابييا ان تق الدافينا 
" - لولا الهوى لم ترق دمعًا على طلل 
07 كه بدكد العان رتماي 
؛ - وآمرةٍ بالبخلٍ قلت لها اقصري2 فليس إلى ما تأمرين سبيل 
5 دع العبراتٍ تنهمرٌ انهمارا 2 ونارَالوجدٍ تستعرٌاستعارا 
ابت اي اك رسن ريك 
واذكر بحره: 
١‏ - ندم البغاة ولاات ساعة مندم والبغيُ مرتعٌ مبتغيه وخيمٌ 
مكتبيّ لسان العرب حم . طاتقجتة 15 !. نكن 


رابط بديل تؤرقة, تاقعع ترققزا 


الدرس الرابع والعشرون/ بحور الشعر ١4‏ 


؟ من يهن يسهل الهوانُ عليه مالجرح بميّت إيلام 
 "‏ وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ْ 
دُخرًا يكونٌُ كصالح الأعمالٍ 
5 واحتمال الأذى ورؤية جاني ا ال 
ج ‏ الأبيات التالية من بحري الرمل والرجزء قطع كل بيت 
وأذكر ببحرة : ظ 
١‏ - لو بغير الماء حلقي شَرَقٌ ‏ كنتُ كالغصان بالماء اعتصاري 
؟ ‏ هذا أوانُ الشد فاشتذّي زَيّمْ قد لفها الليلُ بسوّاقٍ حُطمْ 
تلم كفى إذا السيب نيا صم مني العزمٌ والدَّهرُ أبى 
4 حسن قولُ نعم من بعد لا وقبيحٌ قوللا بعدئّعم 
د ميّر بحر كل بيت من الأبيات التالية وقطعه : 
١‏ ذريني أنل مالا ينال من العلا 
فصعب العلا في الصعب والسهلٌ في السهل 
7 الواثال حمق القاثيا: بمتولة وسْط السّماء لنالث كمّه الأفقا 
؟ قد بكر العينُ ضُوء الشمس من رمد 
ويُنكرٌالفمُ طعمَّ الماء من سَهقَم 
نا الها الكوكت السافى يغذته 1 
هل أنت شمسٌ الدّجى المدعوٌ بِالقَّمَرِ 
ه ‏ ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 


واعخو الجهالة في الشقاوة ينعم 


مكتبي لسان العرب حمء. طانتقحتقة 11 بجر 


رابط بنيل ‏ حضوت ,ططاوقعع ترمققرا 


مكتبي لسان العرب 


الحزء الرابع 
الحسن ظِلّ والجسومٌُ تراب 


كترم . تانتقتتق15[. نيديو 
رابط بديل اكزقة, تاقعع خرمقةز] 


كيه الاير اي 
ترجمة المصئفف ..... ظ : 
الدرس الأول : الإدغام .. | 7 
الدرس الثانى: الإعلال .. 2305 .2 ظ ف 
الدرس الثالث : الايدال:.. ظ 5 
الدرس الرابع : حروف المعاني 0 306 
الدرس الخامس : المركب وأنواعه 0 1 
الدرس السادس : البلاغة وعلومها 0 7 
الدوين: النبايع : النقين يوا الفا . ا 1 
الدرس الثامن: ١‏ - أنواع الإنشاء 06 ل 
الدرس التاسع: ؟ - أنواع الإنشاء 51527 14١‏ 
الدرس العاشر: ” - أنواع الإنشاء ‏ ا ا 
الدرس الحادي عشر: 5 - أنواع الإنشاء . دع لامي 0 ا 
الدرس الثانى عشر: الفصل والوصل 2.2.25.8.0... ف 
الدرس الغالث عشر: الذكر والحذف 020 ا لقني 
الدرس الرابع عشر: التقديم والتأخير 000 ا 
الدرس الخامس عشر: المساواة» والإيجاز. والإطناب 00 اد 
اللاوسن اناد عفر :- التلمة ا 


دل الجزء الرابع 
الدرس الثامن عشر: الاستعارة 00 
الدرس التاسع عشر: المجاز المرسل 0 
النتوس العقروق: المجاف العقلت 0 
الدرس الحادي والعشرون: الكناية ا ا 
الدرس الثاني والعشرون: السجع» الجناس» الطباق م ا 
الدرس الثالث والعشرون: العروض 0 
الدرس الرابع والعشرون: بحور الشعر سس و #قعا 


0 
ا 


سس مسن 1117 


فككية لمان العرب ‏ 5ق 7ة51م1 مكتية اسان التشبرفية 


باممد عم مكتبة لسان العرب 


او مووكمه ع رح عمو و 7 


